"Samp_No","Lab_Location_ID","Matrix_ID","Sample_Type_Code", ,, Lab_Coc_No","Date_Collected","Date 
_Received","Date_Extracted","Date_Analyzed","Lab_Name","Lab_Samp_No","Lab_Batch_No", "Analysis" 
,"Analytical_Method","Extraction_Method","Cas_no", "Analyte", "Detected", "Result", "Result_Qualifier", "Lab 
_Result_Qualifier","Result_Units","MDL","MDL_Units","Quantitation_Limit","Quantitation_Limit_Units","Re 
porting_Limit","Reporting_Limit_Units","Reportable_Result","Result_Type_Code","QC_Type","Percent_S 
olids","Percent_Lipids","Percent_Moistu re", "Total_Or_Dissolved","Test_Type", "Basis", "Dilution_Factor","P 
ercent_Recovery","SubSample_Amount","SubSample_Amount_Unit","Final_Volume","Final_Volume_Unit 
", "Comments", "QAFIag","QA_Date","QA_Comment","QA_UserName" 

"CC06_09212015_1300"," n , "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "92-52-4", "1 ,1 '- 

Biphenyl", "N", "9500", "<","U","ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "17. 6"," 
", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1", ,,M , "30. 55", "g", ,, 1", ,, mL","","0","","", , " , 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","95-95-4","2,4,5- 

Trichlorophenol", "N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17. 
0 M mi M 02 n“pn M j p| jt j 3 1 M "Dry" "'I H ,,M "30 55" M g M m< j m 1,11 n 0 M ,,n ,,H "" 

"CC06_092126l5_1300","", ’"Solid", "Normal","", "09/21/2015 ’13:00", "09/23/2015 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","88-06-2","2,4,6- 

Trichlorophenol", "N","1 60", "<","U", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17. 
6", "", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "120-83-2", "2, 4- 

Dichlorophenol", "N", "200", "<",”U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "”,"17. 
6", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "",”09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "105-67-9", "2, 4-Dimethylphenol","N", "250", "<”,"U 
FI", "ug/Kg", "250", "ug/Kg", "250", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "",”17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

ii nil M 0Q 33” H g n "■'I" MM M Q M ,,H "" " M 

"CC06_09212C)15ll306","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "51-28-5", "2, 4-Dinitrophenol","N", "4600", "<","U 
"ug/Kg", "4600", "ug/Kg", "4600", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry"," 

II III! II0Q 0011 llg II 11^ II ,,H "Q" mm "" HI* 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Solid", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "121-14-2", "2, 4- 

Dinitrotoluene","N", "270", "<","U", "ug/Kg", "270", "ug/Kg", "270", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6 
H mi n 02 4 " i, "|" n "initial" "Dry" "1" "" "30 55 M "q” m < | h n fp|_ M ,,H M 0 " "" "" "" 

"CC06_092 1 201 5_1 300", ""."Solid", "Normal", '"',"09/21/201 5 13:00",' "09/23/201 5 00:00", ”09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","606-20-2'',"2,6- 

Dinitrotoluene",”N", "230", "<",''U", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6 
ii mi M 02 4» "i" 11 M j n jti a | M "Dry" M 'f M ,,M M 30 55 M "q" n *| M n ppi|_ M 11,1 M o n MM MH mm 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 l’3:00'', "09/23/201 5 00: 00", ”09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah”, "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","91-58-7",’’2- 

Chloronaphthalene”,"N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg”, "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG",""," 
1 7. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30. 55", "g","1","mL","","0", 

"CC06jo92 1201 5^1 300","", "Solid", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/20 1 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 7013-1 ", ”402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "95-57-8", "2-Chlorophenol","N", "220", "<","U 
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F1","ug/Kg", "220", "ug/Kg", "220", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

II II If II0Q 0011 "g” n< j H "jyiL” ,,n n Q n ,,M MM ,,M 

"CC06_09212015ll306", ""."So’lid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "91-57-6", "2- 

Methyinaphthalene", "N", "21 0","<","U", "ug/Kg", "210", "ug/Kg", "210", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG",""," 

,/J 011 llll Mg2 ll“pit "jp jljgj" ''Pfy 11 M 'j M nn "0Q 0011 llgll If >| If ,,M "Q" HM nil llll 

"CC06_^092 1 201 5^_1 300", '""."Solid", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "95-48-7", "2-Methylphenol", "N", "150", "<","U 
FI ", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

II llll "20 55'* "g" " < j" » m l_" 1111 MQM llll llll llll 

"CC06_09212015ll306","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "88-74-4", "2- 

Nitroaniline", "N", "250", "<","U", "ug/Kg", "250", "ug/Kg", "250", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","" 

, "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:18","09/23/2015 16:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1701 3-1 ","402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "88-75-5", "2- 

Nitrophenol", "N", "230", "<","U", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","" 
, "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300", U ", "Solid", "Normal", ”","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:18","09/23/2015 16:09","TestAmerica Savannah","680-1 1701 3-1”, "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","15831-10-4",”3 & 4 

Methylphenol","Y", "430", "ug/Kg", "240", "ug/Kg", "240", "ug/Kg", ”1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","" 
, "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", ”3546", "91-94-1", "3, 3'-Dichlorobenzidine","N","1 60", "<","U FI 
F2", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "3700", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

ii mi ”0Q 00" "g" n> | n n fp|_" "" M 0 M ,,M "" "" 

"CC06_09212015ll306","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "99-09-2", "3-Nitroaniline","N", "260", "<","U FI 
F2", "ug/Kg", "260", "ug/Kg", "260", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

ii iiii "00 05" M g" Mi j M M pp|_ M ,,M "0 M MM "" nn 

"CC06_092126l5ll306","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 17013-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "534-52-1", "4, 6-Dinitro-2-methylphenol","N", "950", "<","U 
, "ug/Kg", "950", "ug/Kg", "950", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1", 
30 55" "g" M< j n " m L M MM "0 M ,,M "" "" 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","101-55-3","4-Bromophenyl phenyl 
ether", "N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6", "","82.4 

ii i!“pn m jp j|jg|" M Qfy M ,,- | n " m "30 55 M "g" ,, 'j" "mL" MH n 0 H iin ,,n "" 

"Cc66_09212015’j30(j","", "Solid", "Normal", ""’,"09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 17013-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "59-50-7", "4-Chloro-3- 

methylphenol","N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6" 

mi 1102 ,,_ p M M jpj|jQj M "Qpy M " ■'j" nn "30 5 5 11 "g n n< J H M pp[_ n MM "0 H "" ,,H "" 

"CC06_0’9212015_i300","", "Solid", "Normal", "",’"09/21/20l’5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 06-47-8", "4-Chloroaniline","N", "290", "<","U FI 
F2", "ug/Kg", "290", "ug/Kg", "290", "ug/Kg", "3700", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 


*n ii 
mi ii 
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ii ii if M0Q ggn iigii n«j ii MM "Q" "" nn nn 

"CC06_09212C)15 j3o6 M ,"", "Solid", "Normal", "09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "7005-72-3", "4-Chlorophenyl phenyl 
ether", "N", "250", "<","U","ug/Kg", "250", "ug/Kg", "250", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "17.6", "","82.4 

ii ii-pii njp "Qfy" n< j n MM "3Q 55" "g" "-'j" 1,11 "O'* ,,M ,,H ,,,, 

"CC06_0921201 5J 300", ""."Solid", ’"Normal", ""’,"09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)”,"8270D", "3546”, "100-01 -6", "4-Nitroaniline","N", "270", "<","U FI 
F2", "ug/Kg", "270", "ug/Kg", "270", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

II llll II0Q ^11 llgll If ii itpp|^n nn "Q” ”” HI* III! 

"CC06_09212015ll306", ""."Solid", "Normal", "09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 00-02-7", "4- 

Nitrophenol", "N","1 800", "<","U", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", ”1800", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17. 

0 n mi n g 2 4 " ""i " 11 "jnjtj a i" "Qfy 11 1,< | n ,,m n 3Q "g" M,/ j n n fnL n ,,M n 0 H "" 11,1 MM 

"CC06_0921 201 5_1 300", "".’"Solid", "Normal", "","09/2 1/201 5 'l 3:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", ”680-1 1 701 3-1 ”, "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "83-32- 

9", "Acenaphthene","N", "230", "<","U", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg”, "Yes", "TRG",""," 
17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30. 55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", ”09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "208-96- 

8", "Acenaphthylene", "N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", 
"17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "98-86- 

2", "Acetophenone", "N","1 60", "<","U", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG",""," 
17.6", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "120-12- 

7", "Anthracene", "N","1 40", "<","U", "ug/Kg", "140", "ug/Kg", "140", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17. 
6", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL",”","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", ”","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1912-24- 

9", "Atrazine","N", "130", "<","U", "ug/Kg", "130", "ug/Kg", "130", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6"," 
ii iig2 4" "yi "jnjtjal" "Dry" ,, *| M ,,M M 30 55 M "q" "■*| h M pp|_ M ,,n m q m hh mm ,,h 

"CC06jo92 1 201 5_^1 300", ""."Solid", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6: 09 "."Test America Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "100-52- 

7", "Benzaldehyde","N", "320", "<","U", "ug/Kg", "320", "ug/Kg", "320", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","1 
7. 6", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 "30. 55", "g","1","mL",'"',"0", 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Solid", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00"’, "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "56-55- 

3", "Benzo[a]anthracene","N","1 50", "<","U", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TR 
qii iiii i?ty 0H mi M02 4" "y M i n iti a ! M M Dry M "1 " ,,M M 30 55 M M g M "1" n mL M ,,M m q m ,,H " M MM 

"Ccd6_092’l2015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 7013-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "50-32- 

8", "Benzo[a]pyrene","N", "290", "<","U", "ug/Kg", "290", "ug/Kg", "290", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", 
"17 0 H ,,M "82 4" n- | -,! "i n iti a |" ”Dry M m- | m ,,m n 30 55 M n Q n ,, '| H n fnL M ,,H n 0 H ,,H ,,H 1,11 
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"CC06_09212015_1 300", ""/'Solid", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 7013-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "205-99- 

2","Benzo[b]fluoranthene","N","210","<","U","ug/Kg","210","ug/Kg","210","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","TR 

Qll MM 0M IMI Mg2 M-|-M M jpj^jgj M M ^fy H "<| n ,,,, (, 0Q 00H "g" •* -j ” llp^^ll MM ,, 0 n HH ,,M ,,H 

"Ccd6_092’l2015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "191-24- 

2","Benzo[g,h,i]perylene","N","120","<","U","ug/Kg","120", ,, ug/Kg", ,, 120","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","TR 

qii mm M^ y 0 ii mm H 02 n-pii "Ppy" n *| M nn "3Q 55” "g" M *j H n pp|_ n MM n Q M MM ,,M "" 

"Ccd6_092’l2015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "207-08- 

9","Benzo[k]fluoranthene","N","360","<","U","ug/Kg","360 ,, ,"ug/Kg","360","ug/Kg","1800 ,, ,"ug/Kg","Yes ,, ,"TR 

qii mm ii/j y 0 ii mm Hg2 M"pn "jpj^jgj" "Qpy" ,,- J " "" "30 55 n M g" M 'j H n |^|_ n 1,11 M Q n "" "" ■>" 

"Ccd6_092’l2015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmeriea Savannah", "680-1 1 701 3-1 ”, "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "108-60-1", "bis (2-chloroisopropyl) 
ether", "N", "1 70", "<","U","ug/Kg","1 70", "ug/Kg","1 70", "ug/Kg","1 800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "17.6", "","82.4 
","T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL"," ,, ,"0"," ,, , ,,,, , ,, " 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","111-91-1","Bis(2-chloroethoxy)methane","N","220","<","U 
FI", "ug/Kg", "220", "ug/Kg", "220", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG”, "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

II Ml! iiqq 33" "g" MM M 0 M ,,H I"* "" 

"CC06_09212dl5ll30d","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ”, "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 1 1-44-4", "Bis(2- 

chloroethyl)ether","N", "250", "<","U", "ug/Kg", ”250", "ug/Kg", "250", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "”,"1 
7.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "",”09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 17-81 -7", "Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate","N","1 60", "<","U", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", ”160", "ug/Kg", ”1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6",""," 
82. 4", "T", "initial", "Dry", "1 ","","30. 55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "85-68-7", "Butyl benzyl 

phthalate","N","1 50", "<","U", "ug/Kg", "1 50", "ug/Kg", "1 50", "ug/Kg", "1 800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "1 7.6",""," 
82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "105-60-2", "Caprolactam", "N", "370", "<","U 
FI", "ug/Kg", "370", "ug/Kg", "370", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes”, "TRG", "","17. 6",”", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

h mm 55'* "g” M< | 11 M pp|_ M ,,M M 0 M ,,M "" ,,H 

"CC06_09212dl5ll30d","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "86-74-8", "Carbazole","N","1 70", "<","U FI 
F2", "ug/Kg", "170", "ug/Kg", "170", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes”, "TRG", "","17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

n mi "00 00" "g" ,, 'j 11 "" M 0 n "" ,,M ,,M 

"CC06_09212dl5ll30d","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "21 8-01- 

9", "Chrysene", "N", "120", "<","U", "ug/Kg", "120", "ug/Kg", "120", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6", 
mm "02 4 " i, "|" m "initial" M Dry M ,,- | M MM M 30 55" n g" "*j" n pp[_ n m * m q h ,,m ,,h ,,h 

"CC06_092 i 201 5_1 300"/’", "Solid", "Normal", "","09/2 1/201 5 ' 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
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1 3:1 8", "09/23/20 15 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "53-70- 

3","Dibenz(a,h)anthracene","N","220","<","U","ug/Kg","220","ug/Kg","220","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","T 
Pqii mm M^y gM mm 4 ** i, "j" n "initial” n Dry M ,, '| m ,,m m 3 q "q 11 m ' j 11 n pnL M ,f " n 0 M MM H,< m! 

"CC06^_0921201 5_1 300",' “."Solid",' ’Normal",' ■", "09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "132-64- 

9","Dibenzofuran","N","180","<","U","ug/Kg","180","ug/Kg","180","ug/Kg",”1800","ug/Kg","Yes","TRG","","1 
7 6", "","82.4", "j", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1", "mL", , " , ,"0", , " , 

"Ccb6_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "",’"09/21/26l5 13:00"’, "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "84-66-2", "Diethyl 

phthalate","N","210","<","U","ug/Kg","210","ug/Kg","210","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","TRG","","17.6",""," 
82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 31-1 1-3", "Dimethyl 

phthalate","N","190","<","U","ug/Kg","190","ug/Kg","190","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","TRG","","17.6",""," 
82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", ”09/23/201 5 00: 00", ”09/23/20 15 
13:18", "09/23/2015 16:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1701 3-1", ”402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "84-74-2", "Di-n-butyl 

phthalate","N","170","<","U","ug/Kg","170","ug/Kg","170","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","TRG","","17.6",""," 
82.4", "T", "initial", "Dry", "1", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300", U ", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ”, "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 17-84-0", "Di-n-octyl 

phthalate","N","160","<","U","ug/Kg","160","ug/Kg","160","ug/Kg","1800","ug/Kg","Yes","TRG","","17.6",""," 
82.4", "T", "initial", "Dry", "1",”", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "",”09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "206-44- 

0", "Fluoranthene", "N","1 80", "<","U","ug/Kg","1 80", "ug/Kg","1 80", "ug/Kg", "1 800", ”ug/Kg", "Yes", "TRG","","1 
7 6 ", "","82.4", "T", "initial", "Dry", ”1","", "30.55", "g","1", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "86-73- 

7", "Fluorene","N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "17.6"," 
i! Mg 2 "initial” "Dry" M< ] M ,,H M 30 55 M n Q n M *j M •* pn L M nn M 0 M MM HH ,,H 

"CC06j09212015j300"," H , "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/2015 00:00", "09/23/201 5 
13:18", "09/23/2015 16:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1701 3-1", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 18-74- 

1","Hexachlorobenzene","N", "220", "<","U", "ug/Kg", "220", "ug/Kg", "220", "ug/Kg”, "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG 

M MM IW| J 0M MM M Q2 4" » j p| j't j^| M "Dpy" M< |" 1,11 11 3 Q MgH M^M Mpp|^M MM MQM MM MM MM 

"CC06_0921 201 5_b 300", ""."Solid", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "87-68- 

3", "Hexachlorobutadiene","N", "200", "<","U", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "200", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TR 

QM MM M-j y 0 M MM 4" M_ p M ** | p| j'tl^ ['* "Ofy” "'j" ,,M M 0Q Mg M M^jM M^[^M MM MQM MM MM IMI 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Solid", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "77-47- 

4", "Hexachiorocyclopentadiene","N", "230", "<","U", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "230", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Ye 

S ** MypQM nn M-jy 0” nn 1102 ^n iryn n jpj|jgj" M ^)py M ,,H ”30 55'* "q” ,, 'j m n pp|_ M MM M Q M MM MM "" 

"CC06_09212015j’300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/2015 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/20 1 5 1 6:09", "TestAmerica Savannah", "680-1 1 7013-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
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Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "67-72- 

1 ","Hexachloroethane","N","1 60","<","U","ug/Kg","1 60","ug/Kg","1 60","ug/Kg","1 800","ug/Kg","Yes","TRG", 

III! Il^jy 011 MM "02 4” ,, "J" n Mj n jti a |M M ^py M '•■'j ” •»•* M0Q 00M Mg M M ^ M MppJ^H ,,H "Q" ,,,, MM " H 

"CC06_0921201 5_1 300", ""."Solid", "Normal", "","09/21/201 5 i 3:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ”, "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 93-39-5", ”lndeno[1 ,2,3- 

cd]pyrene", "N", "1 60", ”<", "U", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "160", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg","Yes","TRG","", "17.6",""," 
82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30. 55", "g","1","mL","","0 ,, , , " , ,"", ,, " 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "78-59- 

1 ","lsophorone","N","1 80", "<","U", "ug/Kg", "1 80", "ug/Kg", "1 80", "ug/Kg", "1 800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","","1 7. 

0 m imi "02 4 " n y H "initial" M Dry M ,,- | H nn M 30 55 M "q" ,,< | m MH m q m ,,h mm mm 

"Cc66_092126l5_1300","", "Solid", "Normal", "", "69/21/2015 ’13:00", "09/23/2015 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "Olio- 
s'', "Naphthalene", "N", "170", "<","U", "ug/Kg", "170", "ug/Kg", "170", "ug/Kg", "1 800", "ug/Kg", "Yes", "TRG","", "17 
0 m mm "02 4 " ,,- p n M jn Itia j ,v n Dry M H '] H ,,M M 30 55 M m q" ,, '| m M pp|_ M ,,n n o M 1111 ,,M ,,M 

"CC0’6_092’l20’l5_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "98-95- 

3", "Nitrobenzene", "N","1 50", "<","U", "ug/Kg", "150", "ug/Kg”, ”150", "ug/Kg", ”1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","1 
7.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL ,, , ,, ","0", , " , ,"", , " , 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ”, "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "621-64-7", "N-Nitrosodi-n- 

propylamine", "N","1 80", "<","U", "ug/Kg", "180", "ug/Kg", "180", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6"," 
", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475”, "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "86-30-6", "N-Nitrosodiphenylamine","N", "180", "<","U 
FI ", "ug/Kg", "180", "ug/Kg", "180", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

m mm "0Q 00 M M g n MM "Q M ,,M ,,M ,,H 

"CC06_09212015ll306","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6: 09 "."Test America Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D”, "3546", "87-86- 

5", "Pentachlorophenol","N", "1800", "<","U", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "9500", "ug/Kg", "Yes", "T 
RG", "","17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry","1","", "30. 55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Solid", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/23/20 15 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "85-01- 

8", "Phenanthrene","N","1 50", "<","U", "ug/Kg", ”150", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","1 
7.6", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30.55”, "g","1","mL","","0", 

"CC06_092 1 201 5_1 300", ""."Solid", "Normal", "","09/21/201 5 13:00"’, "09/23/201 5 00:00", "09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 08-95-2", "Phenol", "N","1 90", "<","U FI 
F2", "ug/Kg", "190", "ug/Kg", "190", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17. 6","", "82.4", "T", "initial", "Dry", "1 

m mm n 0Q 00 M "g” ,, 'j n ,,M M Q M ,,M nn MM 

"CC06_092 1 201 5J 300", ""."Solid", "Normal","", "09/21 /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00: 00", ”09/23/201 5 
13:1 8", "09/23/201 5 1 6:09","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-1 ", "402475", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "129-00- 

0", "Pyrene", "N","1 50", "<","U", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "150", "ug/Kg", "1800", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "","17.6","", 
"82. 4", "T", "initial", "Dry", "1","", "30. 55", "g","1","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","V'Water", "Normal", "","69/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "92-52-4", "1 ,1 '- 
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Biphenyl", "N","0. 57", "<","U","ug/L", "0.57", "ug/L","0. 57", ”ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "initial" 
, "Wet", "i", "","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_092i2015_l’300",’"", "Water", "Normal", "’","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","95-95-4","2,4,5- 

Trichlorophenol","N","1.2","<","U","ug/L","1.2","ug/L","1.2","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","init 
ial", "Wet", "1", "","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300", M ", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", ”09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","88-06-2","2,4,6- 

Trichlorophenoi","N","0. 84", "<","U", "ug/L", "0.84", "ug/L", "0.84", "ug/L”, "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T" 

, "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "120-83-2", "2, 4- 

Dichlorophenol","N","1.1","<","U","ug/L","1.1","ug/L","1 .1","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","initi 
al", "Wet", "1","", "508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_o’92 1201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/2 1/20 15 13:00”, "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 05-67-9", ”2, 4- 

Dimethylphenol","N","3.9","<","U","ug/L","3.9","ug/L","3.9","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","init 
ia|", "wet", "1", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", ”09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","51-28-5","2,4- 

Dinitrophenol","N","9.8","<","U","ug/L","9.8","ug/L","9.8","ug/L","49","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","initial 
", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "121-14-2", "2, 4- 

Dinitrotoluene","N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","initi 
a," "wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "606-20-2", "2, 6- 

Dinitrotoluene","N","1.1","<","U", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","initi 
al", "Wet", "1","", "508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "91-58-7", "2-Chloronaphthalene","N", "0.79", "<","U 
FI", "ug/L", "0.79", "ug/L", "0.79", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "m 
|_ M "0 5" "mL" MM "0" n " ,,M ,,M 

"CC06jo921201 5^1 300", ""."Water", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "95-57-8", "2- 

Chlorophenol","N", "0.85", "<","U", "ug/L", "0.85", "ug/L", "0.85", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1",”", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-57-6","2- 

Methylnaphthalene", "N", "0.77", "<","U", "ug/L", "0.77", "ug/L", "0.77", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL”,"","0", 

"CC06_09212015_1300", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "95-48-7", "2- 

Methylphenol","N", "0.87", "<","U", "ug/L", "0.87", "ug/L", "0.87", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
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nitia!","Wet","1","","508.8","mL","0.5","mL","","0"," 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "88-74-4", "2- 

Nitroaniiine","N","1.3","<","U","ug/L","1.3","ug/L","1.3","ug/L","49","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","initial"," 
Wet", "i ","","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_0921 201 5^1 300", ""."Water", "Normal"', "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00","09/24/2015 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah","680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "88-75-5", "2- 

Nitrophenol","N","0.75","<","U","ug/L","0.75","ug/L","0.75","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","init 
ial", "Wet", "1","", "508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","15831-10-4","3 & 4 

Methylphenol","N","1.3","<","U","ug/L","1.3","ug/L","1 .3","ug/L ,, ,"9.8","ug/L ,, ,"Yes","TRG","","","","","T","initia 
l","Wet","i","","508.8","mL","0.5","mL","","0","","","" 

"CC06_092 1201 5_1 300", ""."Water", "Normal", '"",'"09/21/20 1 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-94-1 ,, , ,, 3,3 , - 

Dichlorobenzidine","N","29","<","U","ug/L","29","ug/L","29","ug/L","59","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","init 
ia|", "wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "99-09-2", "3- 

Nitroaniline","N","4.9","<","U","ug/L","4.9","ug/L","4.9","ug/L ,, ,"49","ug/L ,, ,"Yes","TRG","","","","","T","initial"," 
Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3”, "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "534-52-1 ","4,6-Dinitro-2- 

methylphenol","N", "9.8", "<","U","ug/L", "9.8", "ug/L", "9.8”, "ug/L", "49", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial 
", "Wet", "1", "","508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", ”680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 01-55-3", "4-Bromophenyl phenyl 
ether", "N", "0.76", "<","U 

FI", "ug/L", "0.76", "ug/L", "0.76", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes”, "TRG","","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "m 
|_ M "0 5" "mL" nn "0" "" M " ,,n 

"CC06jo921 2015_|l 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", ”680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "59-50-7", "4-Chloro-3- 

methylphenol","N", "0.98", "<","U", "ug/L", "0.98", "ug/L", "0.98", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL",”","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 06-47-8", "4- 

Chloroaniline","N", "2.2", "<","U", "ug/L", "2.2", "ug/L", "2. 2", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial" 
, "Wet", "1","", "508. 8", "mL","0. 5", "mL",'"',"0", 

'OC06_092i2015_l’300"’"", "Water", "Normal", "’","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "7005-72-3", "4-Chlorophenyl phenyl 
ether", "N", "0.83", "<","U 

FI", "ug/L", "0.83", "ug/L", "0.83", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "m 
L" "0 5" M mL M ,,n "0" ,,M MM nn 


"CC06_09212015_1300", ""."Water", "Normal", ”","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","100-01-6","4- 
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Nitroaniline","N","4.9","<","U","ug/L","4.9","ug/L","4.9","ug/L","49","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","initiai"," 
Wet", "1", "","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_092 1 201 5^1 300", "Water", ''Normai"',"", "09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 00-02-7", "4- 

Nitrophenol","N","1.9","<","U","ug/L","1.9","ug/L","1 . 9", "ug/L", "49", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial”," 
Wet", "i ","","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_69212015j300","", "Water", "Normal"’"", "09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "83-32- 

9", "Acenaphthene", "N", "0.75", "<", "U", "ug/L", "0. 75", "ug/L", "0.75", "ug/L”, "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300", n ", "Water", "Normal”, "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "208-96- 

8", "Acenaphthylene", "N", "0.84", "<","U", "ug/L”, "0.84", "ug/L", "0.84", "ug/L”, "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", 

; TV "initial",' "Wet", 1 "1",' ”508.8",' "mL",' "0.5",' »mL","","0"," 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "98-86- 

2", "Acetophenone", "N", "0.56", "<","U", "ug/L", "0.56", "ug/L", "0.56", "ug/L”, "9.8", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "120-12- 

7", "Anthracene", "N", ”0.68", "<","U", "ug/L", "0.68", "ug/L", "0.68", "ug/L”, "9.8", "ug/L”, "Yes", "TRG”, "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3”, "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1912-24- 

9", "Atrazine","N","1. 2", "<","U”, "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial", 
"Wet", "1", "","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_092’l2015_i300"’,"", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "100-52- 

7", "Benzaldehyde","N","1.1","<","U", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "56-55- 

3", "Benzo[a]anthracene","N", "0.54", "<","U", "ug/L", "0.54", "ug/L", "0.54", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","" 
,"","","T","initial","Wet","1","","508.8","mL","0.5",”mL","","0","",'" , ,"" 

"c’cd6J)92 1 201 5_1 300" /'"’"Water",' "Normal","’",' "09/2 1/201 5 1 3:00",' "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "50-32- 

8", "Benzo[a]pyrene","N", "0.70", "<","U", "ug/L", "0.70", "ug/L", "0.70", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG", 

, "T", "initial", "Wet”, "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "205-99- 

2","Benzo[b]fluoranthene","N","2.6","<","U","ug/L","2.6","ug/L","2.6","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","", M ", 
"T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL”,"0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","191-24- 

2", ”Benzo[g,h,i]perylene","N", "0.85", "<","U", "ug/L", "0.85", "ug/L", "0.85", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","" 
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"initial", "Wet", "1","", "508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_092 1 201 5_1 300",'"",'"Water"', "Normal", "09/2 1/2o'l 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "207-08- 

9","Benzo[k]fluoranthene","N","1 .2","<","U","ug/L","1.2","ug/L","1 .2","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","", n ", 
"", "T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL", ,m ,"0", 

"CC06_09212015_1300", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "108-60-1”, "bis (2-chloroisopropyl) 
ether", "N", "0.77", "<","U","ug/L", "0.77", "ug/L","0. 77", "ug/L”, "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T”, "initial", "W 

g^ll II ,/j I! llll IlgQg gll llp^l II II Q gll llppl^ll III! IIQI! MM I'" II II 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 11-91-1 ","Bis(2- 

chloroethoxy)methane", "N", "0.92", "<","U", "ug/L", "0. 92" 1 ,, ug/L", "0.92", "ug/L", "9.8", ”ug/L", "Yes", "TRG", 
","","T","initial","Wet","1","","508.8","mL","0.5","mL","","0", , " , ,"", , " , 

"CC06lo921 201 5_1 300", "'"."Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmeriea Savannah", ”680-1 1 701 3-3”, "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 1 1-44-4", "Bis(2- 

chloroethyl)ether", "N","1.1","<","U", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1","ug/L","9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 17-81 -7","Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate", "N","1. 6", "<","U", "ug/L", "1.6", "ug/L", "1.6", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 
Wef, "i","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D",”3520C", "85-68-7", "Butyl benzyl 

phthalate", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "9.8", "ug/L”, "Yes", "TRG", "”,"","","","T", "initial"," 
Wef, "i","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "105-60- 

2", "Caprolactam", "N", "0.78", "<","U", "ug/L", "0.78", "ug/L", "0.78", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "86-74- 

8", "Carbazole","N", "0.70", "<","U", "ug/L", "0.70", "ug/L”, "0.70", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","218-01- 

9", "Chrysene", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "53-70- 

3", "Dibenz(a,h)anthracene","N", "0.98", "<","U", "ug/L", "0.98", "ug/L", "0.98", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG","" 
mi mi iiii ii“pn "jp| "Wet" "I" ,,M '*508 8" "mL" "0 5 M ,, mL ,, "" h q h ,,H ,,H ,,n 

'OC06lo92 1201 5^1 300", "".'"Water”, "Normal", "","09/2 1/201 5 1 ’3:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "132-64- 

9", "Dibenzofuran",”N", "0.78", "<","U", "ug/L", "0.78", "ug/L", "0.78", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0",” 


III! IIII llll 
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"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00”, "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "84-66-2", "Diethyl 

phthalate", "N","0. 86", "<","U","ug/L","0. 86", "ug/L", "0. 86", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial 
ii ny^0ff n 5og g n M p^|_ M "o 5" "mL" MM n 0 H ,,H MH ,,H 

"CC06_^0921 201 5_1 300", "'"."Water", "Normal", ""'"09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3”, "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 31-1 1-3", "Dimethyl 

phthalate", "N","0. 97", "<","U", "ug/L", "0.97", "ug/L", "0.97”, "ug/L", "9.8", ”ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial 
", "Wet", "1 "508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_^092 1 201 5_1 300", "’"."Water", "Normal", ""'"09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3”, "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C H , "84-74-2", "Di-n-butyl phthalate", "N","0. 82", "<","U 
FI", "ug/L", "0.82", "ug/L", "0.82", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "m 
|_” "0 5" M mL M ,,H "O" MH MM ,,M 

"CC06_0921201 5_^1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 1 7-84-0", "Di-n-octyl 

phthalate", "N", "1. 4", "<", "U", "ug/L”, "1.4", "ug/L", "1.4", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial"," 
Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00”, "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "206-44- 

0", "Fluoranthene", "N", "0.73", "<","U", "ug/L", "0.73", "ug/L", "0.73", "ug/L”, "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:16","09/29/2015 18:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C M , "86-73-7", "Fluorene","N", "0.94", "<","U 
FI", "ug/L", "0.94", "ug/L", "0.94", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "m 
L" "0 5" "mL" MM "O'* MM ,,H 1111 

"CC06_0921201 5_^1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 18-74- 

1","Hexachlorobenzene","N", "0.78", "<","U", "ug/L", "0.78", "ug/L", "0.78", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", 
"initial", "Wet", "1","", ”508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "87-68- 

3", "Hexachlorobutadiene","N", "0.61", "<","U", "ug/L", "0.61", "ug/L", "0.61", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG",""," 
h mi mi M-pi! n j n j t j a | M "WgI" ,, '| m ,,m "508 8" "mL” M 0 5 M n mL M MH h q h ,,M MM MM 

"CC06_0’92120l’5_130’0","’", "Water", "Normal", "09/21/2015 ’l 3:00", "09/23/2015 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "77-47- 

4","Hexachlorocyclopentadiene","N","2.5","<","U",”ug/L","2.5","ug/L","2.5","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG", 

mi mi mi mi n-pn "jp '^gt" M< j M ,,n '*508 8'' M pp|_ n ”0 5" "mL" ,,H M 0 n MH MM MM 

"CC06_092 i 201 5_1 300", ""."Water", "Normal"’, ”","09/2 1/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","67-72- 

1","Hexachloroethane","N", "0.75", "<","U", "ug/L", "0.75", "ug/L", "0.75", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", ”","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 93-39-5", "lndeno[1 ,2,3- 

cd]pyrene", "N", "0.98", "<", "U", "ug/L", "0.98", "ug/L", "0.98", "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","initia 
l","Wet","1","","508.8","mL","0.5","mL","","0","","","" 

"CC06_092 1 201 5_1 300", '"'."Water", "Normal", '"","09/2 1/201 5 13:00”, "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
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1 3:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "78-59- 

1","lsophorone","N", "0.88", "<","U","ug/L", "0.88", "ug/L", "0. 88", "ug/L", "9.8”, "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-20- 

3", "Naphthalene", "N","0. 69", "<","U", "ug/L", "0.69", "ug/L", "0.69", "ug/L”, "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
"/’initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0", , " , , ,, ", , " , 

"CC06_09212015_1300",' ”", "Water", 1 "Normal",' "09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "98-95- 

3", "Nitrobenzene", "N", "0.72", "<","U", "ug/L", "0.72", "ug/L", ”0.72", "ug/L”, "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
", "initial", "Wet", "1", "", "508.8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300", ""/’Water", "Normal", "09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3”, "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "621 -64-7", "N-Nitrosodi-n- 

propylamine","N","0.71","<","U","ug/L","0.71","ug/L","0.71","ug/L","9.8","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","ini 
tial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0", 

”CC06_09212015_1300”,"", "Water”, "Normal","", ”09/21/2015 13:00”, ”09/23/201 5 00:00”, ”09/24/201 5 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","86-30-6”,"N- 

Nitrosodiphenylamine"/'N","0. 90", "<","U", "ug/L", "0.90", "ug/L”, ”0. 90", ”ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes", "TRG", 

, "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","","0"/"’/"',"" 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00”, ”09/23/201 5 00: 00" ,"09/24/20 15 
13:16","09/29/2015 18:37","TestAmerica Savannah", ”680-1 1701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", ”8270D","3520C”, ”87-86- 

5", "Pentachlorophenol","N","2.0",”<","U", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L",' , 49",''ug/L'',''Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL","",”0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah", "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "85-01- 

8", "Phenanthrene","N", "0.76", "<","U", "ug/L", "0.76", ”ug/L", "0.76”, "ug/L", "9.8", "ug/L", "Yes”, "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1", "","508. 8", "mL","0. 5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", ’"’,"09/21/2015 13:00”, ”09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah”, "680-1 1 701 3-3", "403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "108-95- 

2", "Phenol”, ”N", "0.82", "<","U", "ug/L", "0.82", "ug/L", "0.82", "ug/L", "9. 8", "ug/L", "Yes”, "TRG", "","","","","T","initi 
al", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5", "mL",”","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", ’"',"09/21/2015 13:00", ”09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
13:1 6", "09/29/201 5 1 8:37","TestAmerica Savannah”, "680-1 1 701 3-3", ”403406", "8270D Semivolatile 
Organic Compounds (GC/MS)", ”8270D","3520C", "129-00- 

0”, "Pyrene", "N", "0.62", "<","U", "ug/L", "0.62", ”ug/L","0. 62”, ”ug/L", ”9.8", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "","","","","T",”initi 
al", "Wet", "1","", "508.8", "mL", "0.5”, "mL","","0”, 

"LCS","", "Solid", "Normal", ”","09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”92-52- 

4" n -| y. 

Biphenyl", "Y”, "2750", ”","","ug/Kg", "1700”, "ug/Kg”, "1700”, "ug/Kg”, "1700", ”ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample”, ”T”, "initial”, "Wet”, ”1”,"", ”30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "",”09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)",”8270D","3546","95-95- 
4", "2 ,4, 5- 

Trichlorophenol",”Y", "2900”, "ug/Kg”, "35", "ug/Kg", ”35", "ug/Kg", "330”, "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample”, ”T”, "initial”, "Wet", ”1”, "”,"30. 05", "g","1”,"mL","","1 

"Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", ”09/23/201 5 16:35”, "TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "88-06- 
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2 ", " 2 , 4 , 6 - 

Trichlorophenol","Y", "3090", "","","ug/Kg", ”29", "ug/Kg", ”29", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g", ,, 1","mL","","1", 

"LCS","", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”120-83- 
2" "2 4- 

Dichlorophenol","Y", "2870", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 05-67- 
9", "2 ,4- 

Dimethylphenol","Y", "2700", "ug/Kg”, "44", "ug/Kg", "44", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", ,,U ,"T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g", ,, 1","mL","","1", 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", ”402475”, "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”51 -28- 
5","2,4-Dinitrophenol","N","830","<","U 

*", "ug/Kg", "830", "ug/Kg", "830", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory J3ontrol_Sample", 

T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8",”09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah",”LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","121-14- 
2" "2 4- 

Dinitrotoluene","Y", "3060", "ug/Kg", "49", "ug/Kg", "49","ug/Kg"/'330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_ 
Control_Sample", "", ”","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g"/’1'',"mL"/"'/'1 

"Lcs", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35"/’TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”606-20- 
2 ", " 2 , 6 - 

Dinitrotoluene","Y", "2950", "ug/Kg", "42", "ug/Kg”, "42", "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes”, "TRG", "Laboratory, 
Control_Sample", "”,"","","T", "initial", "Wet”, "1”,”", ”30.05”, "g","1",”mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "91 -58- 
7", "2- 

Chloronaphthalene","Y", "2720", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", ”35”, "ug/Kg", "330", "ug/Kg”, "Yes", "TRG", "Laborat 
°ry_Control_Sample", ”","","",”T", "initial", "Wet", "1", "","30. 05", "g","1","mL","","1 

"Lcs", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8",”09/23/201 5 1 6:35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”95-57- 
8 ", " 2 - 

Chlorophenol","Y", "2630", "ug/Kg", "40", "ug/Kg", "40", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG”, "Laboratory, 
Control_Sample", ”","T", "initial", "Wet", "1",”", "30. 05”, "g”,"1","mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8",”09/23/201 5 1 6 :35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”91 -57- 
6 ", " 2 - 

Methylnaphthalene”,"Y", "2710", "ug/Kg", "38", "ug/Kg", "38”, "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laborat 
o ry_Control_Sample", ”","","","T", "initial”, "Wet", "1 "30. 05", "g","T’,”mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","",”","09/23/201 5 13:1 8”,"09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”95-48- 
7","2- 

Methylphenol","Y", "2540", "ug/Kg", "27", "ug/Kg”, ”27”, "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes",’’TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", ”T”, "initial”, "Wet”, "1","", ”30. 05'',' , g","1","mL","", , '1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3546",”88-74- 

4" "2- 

Nitroaniline","Y", "2880","","", "ug/Kg", "45", "ug/Kg”, "45", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG",”Laboratory_C 
ontrol_Sample", ”","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g"/'1","mL”,"","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8”, ”09/23/201 5 1 6:35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "88-75- 

5 ” ” 2 - 
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Nitrophenol","Y","2880","","","ug/Kg","41","ug/Kg","41","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample",' TV "initial",' "Wet",' "1",' "30.05",' 'g'VTV'mLYYr/ 

"LCS","", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6 :35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","15831- 
10-4", "3 & 4 

Methylphenol","Y","2680","","","ug/Kg","43","ug/Kg","43","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS" "" "solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","91-94- 
1","3,3'- 

Dichlorobenzidine","Y","2410","","","ug/Kg","28","ug/Kg","28","ug/Kg","660","ug/Kg","Yes","TRG","Laborato 
ry_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "I","", "30.05", "g ,, ,"1","mL","","1 

"LCS" "" "solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D H , "3546", "99-09- 
2","3- 

Nitroaniline","Y","2520","","","ug/Kg","46","ug/Kg","46","ug/Kg","1700","ug/Kg","Yes","TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", ,, g ,, , ,, 1 ,, , ,, mL","", ,, 1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","534-52- 
1","4,6-Dinitro-2-methylphenol","Y","557","","J 

*", "ug/Kg", "170", "ug/Kg", "170", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sample", 

T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3546","1 01-55- 
3","4-Bromophenyl phenyl 

ether", "Y", "3100", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1 ,, , ,, mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "59-50- 
7","4-Chloro-3- 

methylphenol","Y", "2950", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 06-47- 
8","4- 

Chloroaniline","Y", "2310", "ug/Kg", "52", "ug/Kg", "52", "ug/Kg", "660", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample”, "T”, "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "7005-72- 
3","4-Chlorophenyl phenyl 

ether", "Y", "2840", "ug/Kg", "44", "ug/Kg", "44", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "100-01- 
6","4- 

Nitroaniline","Y", "2300", "ug/Kg", "49", "ug/Kg", "49", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "","T", "initial", "Wet", "1 "30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","100-02- 
7","4- 

Nitrophenol","Y", "5370", "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "initial”, "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","83-32- 
9", "Acenaphthene","Y", "2440", "ug/Kg", "41", "ug/Kg", "41", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laborat 
ory_Control_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1", 
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"LCS","", "Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)",”8270D", "3546", "208-96- 
8", "Acenaphthylene", "Y", "2840", "","","ug/Kg", "36", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Labora 
tory_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "98-86- 
2", "Acetophenone", "Y", "2500", "ug/Kg", "28", "ug/Kg", "28”, "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laborat 
ory_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","120-12- 
7", "Anthracene", "Y", "2940", "ug/Kg", "25", "ug/Kg", "25", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", " n ,"T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g ,, ,"1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1912-24- 
9", "Atrazine","Y", "2840", "ug/Kg", "23", "ug/Kg", "23”, "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1 ,, , ,, mL ,, ,"","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "100-52- 
7", "Benzaldehyde","Y", "1490", "ug/Kg", "58", "ug/Kg", "58", "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laborato 
ry_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546”, ”56-55- 
3", "Benzo[a]anthracene","Y", "3050", "ug/Kg", "27", "ug/Kg”, "27", "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "La 
boratory_Control_Sample", "",'"',"T", "initial", "Wet", "1","", ”30. 05", "g","1","mL","","1", 

"Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "50-32- 
8", "Benzo[a]pyrene","Y", "3190", "ug/Kg", "52", "ug/Kg”, "52”, "ug/Kg”, ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG”, "Labora 
tory_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”, "3546", "205-99- 
2", "Benzo[b]fluoranthene","Y", "3160", "ug/Kg", "38", "ug/Kg", "38", "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "L 
aboratory_Control_Sample", "","",'"',"T", "initial", "Wet", "1", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","191-24- 
2", "Benzo[g,h,i]perylene","Y", "2530", "ug/Kg", "22", "ug/Kg", "22", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "La 
boratory_Control_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1", 

„Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "207-08- 
9", "Benzo[k]fluoranthene","Y", "2880", "ug/Kg", "65", "ug/Kg”, "65", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "L 
aboratory_Control_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1”, 

„Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6 :35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 08-60- 
1","bis (2-chloroisopropyl) 

ether", "Y", "2210", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 11-91 - 
1","Bis(2- 

chloroethoxy)methane","Y", "2690", "ug/Kg", "39”, "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Lab 
oratory_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet”, "1","", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 11-44- 
4","Bis(2- 

chloroethyl)ether","Y", "2370", "ug/Kg", "45", "ug/Kg", "45", "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laborator 
y_Control_Sample", "T”, "initial", "Wet", "1", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah", "LCS 
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680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 17-81- 
7","Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate","Y","3340","","","ug/Kg","29","ug/Kg","29","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS","", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "85-68- 
7", "Butyl benzyl 

phthalate","Y","3240","","","ug/Kg","26","ug/Kg","26","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1", "","30. 05", "g ,, , ,, 1 ,, ,"mL ,, ,"","1", 

"LCS", "" "solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "105-60- 
2", "Caprolactam", "Y", "2990", "", "","ug/Kg", "66", "ug/Kg", "66", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laborator 
y_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1 "30. 05", "g","r,"mL","","1 

"LCS", "" "solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "86-74- 
8", "Carbazole","Y", "3080", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1", "","30. 05", ,, g", ,, 1 ,, ,"mL", ,, ","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "21 8-01- 
9", "Chrysene", "Y", "31 10", "ug/Kg", "21", "ug/Kg", "21”, "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g ,, ,"1 ,, ,"mL", , " , ,"1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/20 15 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "53-70- 
3", "Dibenz(a,h)anthracene","Y", "2610", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG"," 
Laboratory_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1", "", "30.05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", ”3546", "132-64- 
9", "Dibenzofuran","Y", "2850", "ug/Kg", "33", "ug/Kg", "33”, "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laborator 
y_Control_Sample", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

-Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", ”3546", "84-66- 
2", "Diethyl 

phthalate","Y", "3030", "ug/Kg", "37", "ug/Kg", "37", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_Contr 
ol_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"Lcs", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 31 -II- 
S'', "Dimethyl 

phthalate","Y", "2960", "ug/Kg", "34", "ug/Kg", "34", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_Contr 
ol_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1","", ”30.05", "g","1","mL",’"',"1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/20 15 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "84-74- 
2","Di-n-butyl 

phthalate'',"Y", "3210", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL",'"',''1 

"Lcs","", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 17-84- 
0","Di-n-octyl 

phthalate”,"Y", "3360", "ug/Kg", "29", "ug/Kg", "29", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_Contr 
ol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1 "30.05", "g","1 ”,"mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)",”8270D", "3546", "206-44- 
0", "Fluoranthene", "Y", "3000", "ug/Kg", "32", "ug/Kg", "32", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laborator 
y_Control_Sample", "","",”","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "86-73- 
7", "Fluorene",”Y", "2860", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", ”36", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Laboratory_C 
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ontroi_Sample", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", 

"LCS","", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah”, "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 18-74- 
1","Hexachlorobenzene","Y","2970","","","ug/Kg","39","ug/Kg",' , 39 ,, ,"ug/Kg ,, ,"330","ug/Kg","Yes","TRG","La 
boratory_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "I","", "30. 05", "g", ,, 1", ,, mL M , ,,,, ,"1", 

"LCS", "" "solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "87-68- 
3","Hexachlorobutadiene","Y","2610","","","ug/Kg","36","ug/Kg","36","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","L 
aboratory_Control_Sample", "initial", "Wet", "1","", "30. 05", "g","1","mL","","1", 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6 :35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 

680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", ”77-47- 

4","Hexachlorocyclopentadiene","Y","2700","", , "',"ug/Kg","41","ug/Kg","41","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","T 

RG", "Laboratory_Control_Sample”, "initial”, "Wet", "1","”, ”30. 05”, "g","1","mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "",”09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 

680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "67-72- 

1","Hexachloroethane","Y","2310","","","ug/Kg","28","ug/Kg","28","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG",”Labo 

ratory_Control_Sample", ”","","","T", "initial", "Wet", "1", "",’’30. 05", "g","1",”mL","","1 

"Lcs", ""/’Solid", "Normal", ”09/23/201 5 13:1 8",”09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah", "LCS 

680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","193-39- 

5","lndeno[1,2,3- 

cd]pyrene","Y","2520","","","ug/Kg","28","ug/Kg","28","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample","","","”,"T", "initial”, "Wet”, "1","","30.05"/'g","1'',''mL","","1 

"Lcs”, ""/’Solid”, "Normal”, "09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35"/’TestAmerica Savannah",”LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”, ”3546", ”78-59- 
1","lsophorone","Y","2790","","","ug/Kg","33","ug/Kg","33","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG",”Laboratory_ 
Control_Sample", ”","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05”, "g’’,'’1"/’mL",'"',"1 

"LCS", ""/’Solid”, "Normal", "09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", ”402475”, "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3546","91-20- 
3", "Naphthalene", "Y", "2630", ""/’", "ug/Kg", "30", "ug/Kg"/’30","ug/Kg","330"/'ug/Kg", "Yes”, "TRG","Laborator 
y_Control_Sample", ”","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g","1","mL"/"',"1 

"Lcs", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546”, "98-95- 
3", "Nitrobenzene", "Y", "2510",'"’,'"', "ug/Kg", "26", "ug/Kg'',''26", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes”, "TRG","Laborator 
y_Control_Sample", "initial", "Wet", "1", "","30. 05"/'g","1","mL","","1 

"Lcs", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 6:35”,"TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546",”621-64- 
7","N-Nitrosodi-n- 

propylamine","Y", "2380", "ug/Kg", "32", "ug/Kg", "32", "ug/Kg”, "330"/’ug/Kg","Yes",”TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "initial", "Wet", "1 "30. 05", "g”,"1","mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6 :35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", ”86-30- 
6","N- 

Nitrosodiphenylamine","Y", "6020", "ug/Kg", "33", "ug/Kg",”33", "ug/Kg", "330”, "ug/Kg", "Yes", ”TRG",”Labo 

ratory_Control_Sample", "initial", "Wet", ”1 "30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8",”09/23/201 5 1 6:35","TestAmerica Savannah", "LCS 

680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", ”87-86- 

5”, "Pentachlorophenol","Y", "4890", "ug/Kg”, "330"/'ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG"," 

Laboratory_Control_Sample", "initial", "Wet", "1 ”30. 05",”g","1","mL","","1 

"LCS", ""/’Solid", "Normal", "",”09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35"/'TestAmerica Savannah", "LCS 

680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)”,"8270D", "3546", "85-01- 

8", "Phenanthrene","Y", "2950", "ug/Kg", "27”, "ug/Kg","27", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes”, "TRG", "Laborato 

ry_Control_Sample", "", ”","","T", "initial", "Wet", "1 ”30. 05", "g","1","mL","","1 

"LCS",’"', "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", ”09/23/201 5 1 6:35",”TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", ”108-95- 
2", "Phenol", "Y", "2540", "ug/Kg", "34", "ug/Kg", "34", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG",”Laboratory_Con 
trol_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1", "",”30. 05", "g’'/'1","mL",'"',"1 
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"LCS" "" "Solid", "Normal","","", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 16:35","TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402466/3-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "129-00- 
0", "Pyrene", "Y", "3090", "","","ug/Kg", "27", "ug/Kg", "27", "ug/Kg", "330", "ug/Kg”, "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sampie", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.05", "g ,, ,"1 ,, ,"mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", '"',"09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "92-52- 

4" "-| 

Biphenyl", "Y", "61. 1","","","ug/L", "0.58", "ug/L","0. 58", "ug/L”, "10", ”ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL", ,, 1","mL", ,,,, ,"1 

"LCS","" "water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","95-95- 
4", "2 ,4, 5- 

Trichlorophenol", "Y", "65. 3", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1. 2", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "88-06- 
2", "2, 4, 6- 

Trichlorophenol","Y", "68.4", "ug/L", "0.85", "ug/L", "0.85", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG",”Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13: 16”, "09/29/201 5 19: 01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "120-83- 
2" "2 4- 

Dichlorophenol","Y", "66.0", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L”, ”10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1'',"mL","","1 

"LCS", ""/'Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D”,"3520C", "105-67- 
9" "2 4- 

Dimethylphenol","Y", "61. 5", "ug/L", "4.0", "ug/L", ”4.0", "ug/L”, "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3: 1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C'',"51-28- 
5","2,4- 

Dinitrophenol","Y", "137", "ug/L", "10", "ug/L", "10", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes”, "TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL",'"',"1", 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3: 1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "121-14- 
2" "2 4- 

Dinitrotoluene","Y", "73. 2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes",''TRG","Laboratory_Control 
_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "606-20- 
2 "," 2 , 6 - 

Dinitrotoluene","Y", "68.3", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000","mL","1 ","mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-58- 
7","2- 

Chloronaphthalene","Y", "59. 8", "ug/L", "0.80", "ug/L", "0.80", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "initial", "Wet", "1",'"',"1 000",’ "mL","1","mL","","T 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)"/'8270D"/’3520C","95-57- 
8 "," 2 - 

Chlorophenol","Y", "61. 4”, "ug/L",''0.87", "ug/L", "0.87", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Contr 
ol_Sample", "", "”,"","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""/'Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-57- 
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6 ", " 2 - 

Methylnaphthalene","Y","62.3","","","ug/L","0.78","ug/L","0.78","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG" 1 "Laboratory 
_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", 000", 

"LCS","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "95-48- 
7", "2- 

Methylphenol","Y","63.5","","","ug/L","0.89","ug/L","0.89","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", "" "water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "88-74- 

4" "2- 

Nitroaniline","Y","69.0","","","ug/L","1.3","ug/L","1.3","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"LCS","" "water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "88-75- 
5", "2- 

Nitrophenor , ,"Y","68.7","","","ug/L","0.76","ug/L","0.76","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "15831- 
10-4", "3 & 4 

Methylphenol","Y","65.0","","","ug/L","1 ,3","ug/L","1 .3","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-94- 
1 H ”3 3' 

Dichiorobenzidine","Y","70.3","","","ug/L","30","ug/L","30","ug/L","60",”ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1",”mL",'"’,"1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3: 1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "99-09- 
2 ” 

Nitroaniline","Y","68.7","","","ug/L","5.0","ug/L","5.0",''ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", ”8270D","3520C", "534-52- 
1","4,6-Dinitro-2- 

methylphenol","Y","138","","","ug/L","10”,"ug/L","10","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 01-55- 
3","4-Bromophenyl phenyl 

ether","Y","62.2","","","ug/L","0.77","ug/L","0.77","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Sam 
pjgH mi mi mi ii-pn " jp j" n \/\/Q\ u M/ j M hh "iOOO” "mL" "'I 11 "uiL” ,,H ,, 'j n ,,n ,,m ,,h 

"LCS", ""."Water", "Normal", '''","09/24/201 5 1 3:1 6","o’9/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","59-50- 
7","4-Chloro-3- 

methylphenol","Y","68.3","","","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000”, "mL","1 ","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","106-47- 
8","4- 

Chloroaniline","Y","57.3","","","ug/L","2.2","ug/L","2.2","ug/L","20","ug/L","Yes","TRG",”Laboratory_Control 
_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL","1 ","mL","","1 

"Lcs", ""."Water", "Normal”, "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","7005- 
72-3","4-Chlorophenyl phenyl 
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ether", "Y", "61. 7", "","","ug/L", "0.84", "ug/L", "0.84", "ug/L","10";'ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pj0 n ,,h |,n nH ,,- p n "Wot” n< j 11 ,,H "1 000" "mL" ,, 'j M » m |_» |,n "'ll* *x* mi mi 

"LCS",'"", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 519:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 00-01 - 
6", "4- 

Nitroaniline","Y", "66. 8", "ug/L", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L”, "50", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", ”1 "1 000", "mL","1","mL", ,, ","1", 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 00-02- 
7", "4- 

Nitrophenol", "Y", "139", "ug/L", "1.9", "ug/L", "1.9", "ug/L”, "50", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_S 
ample", ”","","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL ,, , ,,,, , ,, 1 ,, , , " , , ,,,, ,"" 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",”3520C", "83-32- 
9", "Acenaphthene","Y", "64. 8", "ug/L", "0.76", "ug/L”, "0.76", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL", ,, 1","mL","", "I","","","" 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",”3520C", "208-96- 
8", "Acenaphthylene", "Y", "64. 5", "ug/L", "0.85", "ug/L", "0.85", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "T”, "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",''3520C", "98-86- 
2", "Acetophenone", "Y", "61. 9", "ug/L", "0.57", "ug/L", "0.57", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_ 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL",''1'',''mL","","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C",”120-12- 
7", "Anthracene", "Y", "62.2", "ug/L", "0.69", "ug/L", "0.69", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", '•mL'','’1'’,"mL","","1 

"Lcs-,"", -water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C'',"1912- 
24- 

9", "Atrazine","Y", "63.0", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes”, "TRG", "Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3: 1 6”, "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "100-52- 
7”, "Benzaldehyde","Y", "58.0", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes”, "TRG”, "Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)",”8270D","3520C", "56-55- 
3", "Benzo[a]anthracene","Y", "60.7", "ug/L", "0.55", "ug/L”, "0.55", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Labora 
tory_Control_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1",'"', "1000", "mL","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "50-32- 
8", "Benzo[a]pyrene","Y", "56.4", "ug/L", "0.71", "ug/L", "0. 71", ”ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1 ",”","1 000", "mL","1 ","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah”, "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "205-99- 
2", "Benzo[b]fluoranthene","Y", "55.7", "ug/L", "2.6", "ug/L", "2.6", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laborat 
ory_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", ' , mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13: 16", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","191-24- 
2", "Benzo[g,h,i]perylene","Y", "55. 6", "ug/L", ”0.87", "ug/L", "0.87", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Labor 
atory_Control_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1",'"',"1 000", "mL","1","mL","","1 
"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13: 16", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","207-08- 
9", "Benzo[k]fluoranthene","Y", "56.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "1.2", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laborat 
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ory_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", 000", "mL","1","mL" 1 "","1 

"LCS","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3520C", "108-60- 
I'V'bis ( 2 -chloroisopropyl) 

ether", "Y", "56. 6", "","","ug/L", "0.78", "ug/L", "0.78", "ug/L","10","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pj 0 n ,,m ,,H ,,n wyi "initial" n \A/ 6 t M ,, '| H ,,H M i000 M "mL” M '| M ''rnL 11 ,,n ,, '| M mh ,,m mm 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","","","09/24/2015 1 3: \ 6","o’9/29/201 519:01 ", "TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 11-91 - 
1","Bis(2- 

chloroethoxy)methane","Y", "62. 8", "ug/L", "0.94", "ug/L", "0.94", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laborat 
ory_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL”,"1 ","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",”3520C","1 11-44- 
4","Bis(2- 

chloroethyl)ether","Y", "60.8", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 17-81- 
7","Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate","Y", "65.5", "ug/L", "1.6", "ug/L", "1.6", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mple", "T", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1","mL","","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "85-68- 
7", "Butyl benzyl 

phthalate","Y", " 68 . 6 ", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mple", "T", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1","mL", , " , ,"1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", ”105-60- 
2", "Caprolactam", "Y", "58.2", "ug/L", "0.79", "ug/L", "0.79", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","T',"mL","","T', 

"Lcs","", -water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "86-74- 
8", "Carbazole","Y", "68.8", "ug/L", "0.71", "ug/L", "0.71", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","218-01- 
9", "Chrysene", "Y", "59. 8", "ug/L", "0.51", "ug/L", "0.51", "ug/L", ”10", "ug/L”, "Yes'',''TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1"/'","1 000", "mL",''1","mL",'"',"1 

"LCS", ""/'Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "53-70- 
3","Dibenz(a,h)anthracene","Y","55.6",'"'/"',"ug/L","1 ,0","ug/L","1 . 0", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Labora 
tory_Control_Sample", "",""/'","T", "initial", "Wet", ”1 "1 000", "mL","1","mL","","1 

„Lcs", ""/'Water" /’Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "132-64- 
9", "Dibenzofuran","Y", "62. 8", "ug/L", "0.79", "ug/L", "0.79", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG",''Laboratory_C 
ontrol_Sampie", "","","","T", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", ”09/29/201 5 19:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "84-66- 
2", "Diethyl 

phthalate","Y", "67.5", "ug/L", "0.88", "ug/L", "0.88",''ug/L", "10", "ug/L" /’Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1'',"mL'',"","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 "/'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 31 -II- 
S'', "Dimethyl 

phthalate","Y", "66.4", "ug/L", "0.99", "ug/L", "0.99",”ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 
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"LCS","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "84-74- 
2","Di-n-butyl 

phthalate","Y", "65.5", "","","ug/L", "0.83", "ug/L", "0.83", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","r,"mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 17-84- 
0","Di-n-octyl 

phthalate","Y", "58.7", "ug/L", "1.4", "ug/L", "1.4", "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 

mp| e " ,,m ,,n nil ii"pn n jp j^jgj M "Wet" M *| M ,,H "^ 000 " "mL” ,, pp|_ n ,,M ,, 'j n ,,m ,,m ,,m 

"LCS"’, ""’"Water"’, "Normal", "",’"09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",”3520C", "206-44- 
0", "Fluoranthene", "Y", "60.0", "ug/L", "0.74", "ug/L”, "0.74", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", ”TRG","Laboratory_C 
ontroi_Sample", "initial", "Wet", "1","", "1000", "mL”,"1","mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C'\ "86-73- 
7", "Fluorene","Y", "62.0", "ug/L", "0.96", "ug/L", "0.96", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1 ",'"',"1 000","mL","1 ","mL”,"","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)”,"8270D","3520C","1 18-74- 
1","Hexachlorobenzene","Y", "58.1", "ug/L", "0.79", "ug/L", "0.79", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Labora 
tory_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3520C", "87-68- 
3", "Hexachlorobutadiene","Y", "47.9", "ug/L”, "0.62”, "ug/L”, "0.62", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Labor 
atory_Control_Sample", "","","T", "initial", "Wet", "1",'"',"1 000", "mL","1","mL","","1 
"Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "77-47- 
4", "Hexachlorocyclopentadiene","Y", "34.7", "ug/L", "2.5”, "ug/L", "2.5", ”ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG”, "L 
aboratory_Control_Sample", "initial", "Wet", "1",'"',"1 000", "mL","1","mL","","1 
"Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "67-72- 
1","Hexachloroethane","Y", "49.6", "ug/L", "0.76", "ug/L", "0.76”, "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes”, "TRG", "Laborato 
ry_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", ”09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "193-39- 
5","lndeno[1,2,3- 

cd]pyrene","Y", "60.4", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes”, "TRG", "Laboratory_Control_Sa 
mp|e", " T ", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 "."TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A”, "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "78-59- 
1","lsophorone","Y", "67.4", "ug/L", "0.90", "ug/L", "0.90", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Con 
trol_Sample", "",”T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL”,"1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "Olio- 
s'', "Naphthalene", "Y", "57.4", "ug/L", "0.70", "ug/L", "0.70", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_C 
ontrol_Sample", "",T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "98-95- 
3", "Nitrobenzene", "Y", "63.1", "ug/L", "0.73", "ug/L", "0.73", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes”, "TRG", "Laboratory_C 
ontrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 9:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","621-64- 
7","N-Nitrosodi-n- 

propylamine","Y", "63.1", "ug/L”, "0.72", "ug/L", "0.72", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG”, "Laboratory_Contr 
ol_Sample", "","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "86-30- 
6","N- 

Nitrosodiphenylamine","Y","128","","","ug/L","0.92","ug/L","0.92","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laborator 
y_Control_Sampie", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","r,"mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "87-86- 
5", "Pentachlorophenol","Y","1 44", ”","","ug/L", "2.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", ”85-01- 
8", "Phenanthrene","Y", "62.0", "ug/L", "0.77", "ug/L", ”0.77", "ug/L”, "10”, "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory, 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "108-95- 
2", "Phenol", "Y", "56.0", "ug/L", "0.83", "ug/L", "0.83", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control 
.Sample", "","",'"',"T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL","1 ","mL","","1 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 19:01 ",'TestAmerica Savannah", "LCS 
680-402655/3-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C'',"129-00- 
0", "Pyrene", "Y", "63.2", "ug/L", "0.63", "ug/L", "0.63", "ug/L", "10"/’ug/L"/'Yes", "TRG" /'Laboratory.Control 
.Sample", "","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1'',"mL",'"’,"1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44”,"TestAmerica Savannah”, "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "92-52- 

4" "-i -i 1 . 

Biphenyl", "N","1 700", "<","U","ug/Kg","1 700", "ug/Kg","1 700", "ug/Kg","1 700", "ug/Kg"/’Yes", "TRG”, "Method. 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL'','"',"1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44",”TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D'',"3546'',"95-95- 
4","2,4,5- 

Trichlorophenol","N","35","<","U","ug/Kg","35","ug/Kg","35"/'ug/Kg","330",''ug/Kg","Yes","TRG","Method.B 
lank", "","T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL",'"',"1 

"MB", ""/'Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "88-06- 
2", "2, 4, 6- 

Trichlorophenol","N","29","<","U","ug/Kg","29","ug/Kg","29","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_B 
lank", t", " initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL",'"',"1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13:18", "09/23/2015 15:44” ,'TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "120-83- 
2" "2 4- 

Dichlorophenol","N","35","<","U","ug/Kg","35","ug/Kg''/'35","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_BI 
gn^n mi mm mm M-pii M jp "Wet" "'I” ,,M m 3 o 02" "q" i>> ] n M rnL n "" ,, '| H mh ,,n m * 

"MB'V"', "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:18","09/23/2015 l’5:44'',"TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A" , "402475" , "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 05-67- 
9","2,4- 

Dimethylphenol","N","44","<","U","ug/Kg","44","ug/Kg'',"44","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_B 

Igni^n mm mm mm M-pii n jp|j|jgj" u \f\fQ\ u n i H ,,n *'30 02" "q” I, '| n "" ,, *| ” ,,M MH ,,M 

"MB", ""."Solid", "Normal", '"","09/23/201 5 13:18","09/’23/2o’l5 15:44”,"TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", ”402475”, "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”51 -28-5", "2, 4- 
Dinitrophenol”,"N", "830", "<","U","ug/Kg", "830", "ug/Kg”, "830", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg","Yes",''TRG", "Method 
gjgni^n mm mm mm M-pii M j p |m m ' j m ,,m m 3 q 02” m q” "1 " ”mL” ”” "I' 1 l,M 11,1 MM 

~MB",''",'"s'oli'd","Normal", "","09/23/201 5 13:18","69/23/26l5’l5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "121-14- 
2" "2 4- 

Dinitrotoluene","N", "49", "<","U", "ug/Kg", "49", "ug/Kg", "49",”ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG”, "Method.Bla 

pj^M MM IIM llll M“pM M jpj^jgj n '"WSt” "I" ,,M "30 02” M Q” " " "fYlL” ”” '* *] " ,,H "" "" 

"MB",'"", "Solid", "Normal", ""',"09/23/201 5 i3:18","09/23/2oi5’l5:44",''TestAmerica Savannah", "MB 680- 
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402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "606-20- 
2", "2, 6 - 

Dinitrotoluene","N","42","<","U","ug/Kg","42","ug/Kg","42" 1 "ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Bla 

p|^n mm iiii mi ii-pii n jpj|jg| M || 'J n MM n 0Q 02” ”Q” ”i ” "fTlL” ”” ,,< | M ,,H ,,H ,,,, 

"MB",'"", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 i3:18","09/23/2oi5’l5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","91-58-7","2- 
Chloronaphthalene","N","35","<","U","ug/Kg","35","ug/Kg","35","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Metho 
d_Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1 ","","30.02", "g","1 ","mL ,, ," ,, , ,, 1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:18", "09/23/2015 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "95-57-8", "2- 
Chlorophenol","N","40","<","U","ug/Kg","40","ug/Kg","40","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Bla 
nk","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL"," ,, ,"1 ,, , ,, ","","" 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13:18","09/23/2015 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","91-57-6","2- 
Methylnaphthalene","N","38","<","U","ug/Kg","38","ug/Kg","38","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Metho 
d_Blank", "T", "initial", "Wet", "1 "30. 02", "g","1","mL", ,, ", ,, 1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13:18", "09/23/2015 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "95-48-7", "2- 
Methylphenol","N","27","<","U","ug/Kg","27","ug/Kg","27","ug/Kg", ,, 330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Bla 
nk”, "T", "initial", "Wet", "1",”", "30.02”, "g","1","mL", ,, ","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13:18","09/23/2015 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", ”3546", "88-74-4", "2- 
Nitroaniline","N","45","<","U","ug/Kg","45","ug/Kg","45","ug/Kg","1700","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blan 
mi mi mi it— |-n M jpj^jgj n "Wet” M '| M ,,H "30 02” ”q” ”1” ”mL" ”” M '| n ,,H ,,M ,,M 

"MB", ""."Solid", "Normal", "'","09/23/201 5 1 3: 1 8", "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "88-75-5", "2- 
Nitrophenol","N","41","<","U","ug/Kg","41","ug/Kg","41","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blank 
it mi mi mi H-pii "Wet” "” 1 " "" "30 02” "q” "i" "rnL” ”” "■'j" "" "" "" 

"MB", '"".'"Solid", "Normal", ""',"09/23/20 15 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","15831-10- 
4", "3 & 4 

Methylphenol","N","43","<","U","ug/Kg","43","ug/Kg","43","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Bla 
nk", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL","","1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","91-94- 
1","3,3'- 

Dichlorobenzidine","N","28","<","U","ug/Kg","28","ug/Kg","28","ug/Kg","660","ug/Kg","Yes","TRG","Method 
_Blank", "initial”, "Wet", ”1","", "30.02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:18","09/23/2015 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "99-09-2", "3- 
Nitroaniline","N","46","<","U","ug/Kg","46","ug/Kg","46","ug/Kg","1700","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Bian 
l^ii mi mi iiii ii — |— m "Wet” " 1 " "" ** 3 o 02” ”q” "1" ”mL" ”” "t" "" "" "" 

"MB'\"", "Solid", "Normal", "’","09/23/2015 13: 18", "09/23/20 15 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "534-52- 
1","4,6-Dinitro-2- 

methylphenol","N","170","<","U","ug/Kg","170","ug/Kg","170","ug/Kg","1700","ug/Kg","Yes","TRG","Method 
Bienk” ”” ”” ”” M T” M initi 3 i” ”W 6 t” "I" MM M 30 02” ”q” "1 " ”mL” ”” " 1 " "" "" "" 

"MB", "".'"Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:18","69/23/26l5’l5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","101-55-3","4- 
Bromophenyl phenyl 

ether", "N", "36", "<","U","ug/Kg", "36", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
ii m— |— m n jp j^jgj n "Wet” H '| H MM ** 3 o 02” ”q” ,,- | m "mL” ,,M l,< | " ,,H ,,H MM 

"MB", ""."Solid", "Normal"’, "","09/23/201 5 13:18", "09/23/2015 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "59-50-7", "4- 
Chloro-3- 

methylphenol","N", ”35", "<","U", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", "35", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_Bla 


1799238 


ED 000552A 00005123-00024 



p|^ll MM III! MII H“pil " ■'J 11 MM ”0Q Q2" M Q n ,,< | M MM 11 *j H ,,H l,H "" 

"MB",' ,,,, ,'"s'oiid' , ,"Nornial","", , '",""'"C)9/23/2o'l5 13:1 8", "09/23/20 Wl 5:44", "TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "106-47-8", "4- 
Chloroaniline","N","52","<","U","ug/Kg","52","ug/Kg","52","ug/Kg","660","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Bla 
pI^m mm mm mm n-pif n jp j|jgj n "yvct” ,,- | n MM "30 02" "g" M "mL” ,,M ,, '| n nn ,,h ,,,, 

"MB", '""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/20 Vi 5:44", "TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "7005-72- 
3","4-Chlorophenyl phenyl 

ether", "N", "44", "<","U","ug/Kg", "44", "ug/Kg", "44", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
m M-pM n jp| j^jgj" "\j\jet" ,, *| M ,,n "30 02'* "g" ,,- | M n fn|_ M 1,11 M 'j M ,,M ,,M ,,H 

"MB", ""."Solid", "Normal"', "","09/23/201 5 1 3: 1 8", "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","100-01-6","4- 
Nitroaniline", "N”, "49", "<","U", "ug/Kg", "49", "ug/Kg", "49", "ug/Kg", ”1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_Blan 

j^M MM MM MM M“pM "jpj^jgj 1 ’ "WSt'* ** ** WM "30 02'' ''Q” ” 1 ” ''mL" ,,H ,, '| M "" M " "" 

"MBV'V'Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "100-02-7", "4- 
Nitrophenol","N", "330", "<","U", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "1700", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_ 
Bl3nk M ,,,, ,,M ,,H ,,- p n "jnitjal" n W6t M "1" MM M 30 02 M "q" ,, '| m n pp|_ M ,,M n *| M ,,m ,,m mm 

"MB", ""."Solid", "Normal", ""',"09/23/201 5 'l 3:1 8", "09/23/201 5 1 5:’44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", "83-32- 
9", "Acenaphthene","N", "41", "<","U", "ug/Kg", ”41", "ug/Kg", "41", "ug/Kg", ”330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method 
_Blank", "T", "initial", "Wet", "1 "30. 02", "g","1 ,, , ,, mL ,, ,"", ,, 1 ,, 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D", "3546", ”208-96- 
8", "Acenaphthylene", "N", "36", "<","U", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "36", "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG”, "Metho 
d_Blank", "T", "initial", "Wet", "1", "","30. 02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)”, "8270D", "3546”, "98-86- 
2", "Acetophenone", "N", "28", "<","U", "ug/Kg", "28", "ug/Kg", "28", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method 
_Blank", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","120-12- 
7", "Anthracene", "N", "25", "<","U", "ug/Kg", "25", "ug/Kg", "25", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_BI 
ar ,k" "" ,,,, ,,n "initial" M W6t M ,, '] H ,,M "30 02 n H g” M i M n rnL M ,,M ,, '| M ,,n ,,M ,,h 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1912-24- 
9", "Atrazine","N", "23", "<","U", "ug/Kg", "23", "ug/Kg", "23", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Blank 
"T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL","","r, 

"MB","", "Solid", "Normal", ""’,"09/23/2015 1 3:1 8",’"o’9/23/2oi 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "100-52- 
7", "Benzaldehyde","N", "58", "<","U", "ug/Kg", "58", "ug/Kg", "58", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method 
gi an k" |,n ,,n ,,m ••“p" "initial” M W6t M " < |" MM M 30 02 M m q u M mL n MM ,, '| n mh ,,m mm 
~MB", "".’"S olid", "Normal", "","09/23/201 5 13:18","b9/23/26l5’l5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "56-55- 
3", "Benzo[a]anthracene","N", "27", "<","U", "ug/Kg", "27", "ug/Kg", "27", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG”, "M 
ethod_Blank", "T", "initial", "Wet", "1 "30. 02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "50-32- 
8", "Benzo[a]pyrene","N", "52", "<","U", "ug/Kg", "52", "ug/Kg", "52", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Metho 
MM ,,M nn M_ p n "initial” M W6t M "I" MM n 30 02” n Q n "1" "mL 11 ,,H "1" ,,n ,,H MM 
"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 l’5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "205-99- 
2", "Benzo[b]fluoranthene","N", "38", "<","U", "ug/Kg", "38", "ug/Kg", "38", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG"," 
Method_Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1 ","","30.02", "g","1 ","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "191-24- 
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2","Benzo[g,h,i]perylene","N","22","<","U","ug/Kg","22","ug/Kg","22","ug/Kg","330 ,, ,"ug/Kg","Yes","TRG","M 
ethod_Blank",' ""."".""."T",' "initial", 1 ”Wet",' "1","",' "30. 02",' 

"MB","", "Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", ”09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "207-08- 
9","Benzo[k]fluoranthene","N","65","<","U","ug/Kg","65","ug/Kg","65","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG"," 
Method_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 02", ,, g ,, , ,, 1","mL ,, ,"","1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "108-60- 
I'V'bis (2-chloroisopropyl) 

ether", "N", "30", "<","U","ug/Kg", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

M H-pii "jp "Wet" M ”j n ,,M "30 02" h q h M/ | n n fp[_ M MM n 'j n ,,h ,,h ,,,, 

"MB", ""."Solid", "Normal"', "","09/23/201 5 'l 3:1 8", "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 11-91- 
1","Bis(2- 

chloroethoxy)methane","N", "39", "<","U", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "39", "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Met 
hod_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "30. 02", "g","1","mL","","1", 

"MB", ""."Solid”, "Normal", ”","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 11-44- 
4","Bis(2- 

chloroethyl)ether","N", "45", "<","U", "ug/Kg", ”45", "ug/Kg", "45", "ug/Kg", "330", "ug/Kg”, "Yes", "TRG", "Method_ 
Blank", "initial", "Wet", "1","", "30. 02", "g","1","mL","","1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 17-81- 
7","Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate","N", "29", "<","U", "ug/Kg", "29", "ug/Kg", "29", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Blank"," 
h mi mi ii— |— ii "jpj^jg| M "Wet” "I' 1 ,,H "30 02" "q" "1" "mL" "" "" "" 

"MB" ’""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8" ,’"09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "85-68- 
7", "Butyl benzyl 

phthalate","N", "26", "<","U", "ug/Kg", "26", "ug/Kg", "26", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Blank",” 
ii mi iii! ii— |— ii "| p| jt J q J** "Wet" "I" 1,11 "30 02” ”q” ,, '| m n rnL” ”” ,, '| M ,,M ,,M ,,M 

"MB" ’""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "105-60- 
2", "Caprolactam", "N", "66", "<","U", "ug/Kg", "66", "ug/Kg", "66", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_ 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL","","1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "86-74- 
8", "Carbazole","N", "30", "<","U", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Bla 
iii! mi mi ii— |— 1» ,f j pj j t j q j M ”W6t” "1" ,,M M 3o 02” ”q” "'t” " m L” MM ,,< | h ,,m ,,n ,,n 

"MB",'"", "Solid", "Normal", "","09/23/201 5 i3:18","09/23/2oi5’l5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "21 8-01- 
9", "Chrysene", "N", "21", "<","U", "ug/Kg", "21", "ug/Kg", "21", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Bla 
pj^n mi mi mi ii— |— if n jp j^jgj M "Wet” "1" "" "30 02” ”q” "i ” ”mL" ”” "i" ,,M 1111 ,,n 

"MB", '"".'"Solid", "Normal", "","09/23/201 5 b:18","09/23/2ok’l5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "53-70- 
3", "Dibenz(a,h)anthracene","N", "39", "<","U", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", 
"Method_Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 02", "g","1","mL","","1", 

"MB", ""/'Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "132-64- 
9", "Dibenzofu ran", "N", "33", "<","U", "ug/Kg", "33", "ug/Kg", "33", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_ 
Blenk” ”” ”” ”” M T” "initisl” ”Wet” ,,- | M MM M 30 02” ”q” "I" ”mL” ”” "1" ,,H ,,n ,,M 

"MB", ""."Solid", "Normal", ""’,"09/23/201 5 'l 3:1 8", "09/23/201 5 1 5:’44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "84-66- 
2", "Diethyl 

phthalate","N", "37", "<","U", "ug/Kg", "37", "ug/Kg", "37", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Blank"," 
ii mi mi ii— |— ii n jp ”Wet” M *| M ,,M "30 02” ”q” ,, '| h "mL" ”” "*]" " 


III! III! Illl 
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"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13:1 8", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "131-11- 
3", "Dimethyl 

phthalate","N","34","<","U","ug/Kg","34","ug/Kg","34","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blank", M 

I! III! MM M“pM "Ipjljgl' 1 "'J" "" "3Q 02” "g" M '| M n fp|_ n MM ,, '| H MM ,,M n, < 

"MB" ’""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8" ,’"09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "84-74-2", "Di- 
n-butyl 

phthalate","N","30","<","U","ug/Kg","30","ug/Kg","30","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blank"," 

M MM MM M~pM Mjpj|jgjM My^g.£M M M MM M0Q Q2" "g" 11 *j H Hppj^M ,,M M 'j H ,,,, ,,M nM 

"MB" ’""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8" ,’"09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "1 17-84- 
0","Di-n-octyl 

phthalate","N","29","<","U","ug/Kg","29","ug/Kg","29","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blank"," 

m mm mm M-pM Mjpjj^jgji? m •' j m > ,n "3Q 02" n g M n i M n rnL n ,,M n ^j n ,,M 1,11 ,,M 

"MB",’"", "Solid", "Normal", "09/23/201 5 1 3:1 8",’"09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "206-44- 
0”, "Fluoranthene", "N", "32", "<","U","ug/Kg", "32", "ug/Kg", ”32", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "initial", "Wet", "1","", "30. 02", "g","1","mL", ,, ","1"," ,, 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", ”3546", "86-73- 
7", "Fluorene","N", "36", "<","U", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","Method_Blan 

|^M MM MM Ml» MJII Mjpj^jg|M " •’J ” »** "0Q 02" "Q n ” 1 " M pfl|_ n MH M 'j M MH MM MH 

"MBV'V'Soli’d", "Normal", "’","09/23/201 5 1 3 ’: 1 8", "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3546","1 18-74- 
1", "Hexachlorobenzene","N", "39", "<","U", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "39", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG","M 
ethod_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "87-68- 
3", "Hexachlorobutadiene",”N", "36", "<","U", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "36", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG"," 
Method_Blank", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL","","1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "77-47- 
4", "Hexachlorocyclopentadiene","N", "41", "<","U", "ug/Kg", "41", "ug/Kg", "41", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "T 
RG", "Method_Blank", "initial", "Wet", "1","", ”30.02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D”, "3546", "67-72- 
1","Hexachloroethane","N", "28", "<","U", "ug/Kg", "28", "ug/Kg", "28”, "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Met 
hod_Blank", "initial", "Wet", "I",'"', "30.02", "g","1","mL","","1 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "193-39- 
5","lndeno[1 ,2,3- 

cd]pyrene","N", "28", "<","U", "ug/Kg", "28", "ug/Kg", "28", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

mm mm mm M-pM n \/\/Qf ,, M ^ " ,,H "30 02" M Q n "1" "" M 'J H ,,M ,,H MH 

"MB", "’"."Solid", "Normal", ''"',"09/23/201 5 ’l 3:1 8", "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "78-59- 
1","lsophorone","N", "33", "<","U", "ug/Kg", "33", "ug/Kg", ”33", "ug/Kg", "330", "ug/Kg”, "Yes", "TRG", "Method_BI 

gn^M IMI MM MM M“pM Mjpj|.jgjM M 'j H MM "^Q 02” "q” ,,< | M "fpL” "" " < j" "" MM "" 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 l’5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "Olio- 
s'', "Naphthalene", "N", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "30", "ug/Kg", "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_ 
B| a nk" nn ,,h ,,w M_ p n M jp jtjai" »wet M "■‘I” MM M 30 02 M n Q n M i H M rnL n 1,11 ,,H ,,H 11,1 

"MB", ""."Solid", "Normal", ""’,"09/23/201 5 ’l 3: 1 8", "09/23/201 5 1 5:’44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", ”98-95- 
3", "Nitrobenzene", "N”, "26”, "<","U", "ug/Kg", "26", "ug/Kg”, "26”, "ug/Kg”, "330", "ug/Kg", "Yes", "TRG", "Method_ 

Bignk" MM MM ,,M l, "|" n Mj n iti a |M Myyg^M M^jM MM II0Q Q2” "g" M '| H ,,H n “j M "" ,,,< «'< 
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"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13:1 8", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "621 -64-7", "N- 
Nitrosodi-n- 

propylamine","N","32","<","U","ug/Kg","32","ug/Kg","32","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blan 

j^M MII III! MM ll-pil n jpj|jg| M liyy^^ll M <j M MM II0Q Q2" n Q n " i " "mL" "" M 'j '* MM HH ,,H 

"MBV'V'Solid”, "Normal", "","09/23/20 15 1 3: 1 8”, "09/23/201 5 1 5:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "86-30-6", "N- 
Nitrosodiphenylamine","N","33","<","U","ug/Kg","33","ug/Kg","33","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Met 
hod_Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30. 02", "g ,, ,"1 ,, ,"mL","","1", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "87-86- 
5","Pentachlorophenol","N","330","<","U","ug/Kg","330","ug/Kg","330","ug/Kg","1700","ug/Kg","Yes","TRG" 

, "Method_Blank", "T", "initial", "Wet", "1",”", "30.02", "g", ”1", "mL",''''.''!", 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/2015 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)”, "8270D", "3546", "85-01- 
8","Rhenanthrene","N","27","<","U","ug/Kg","27","ug/Kg","27","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method 
_Blank", "T", "initial", "Wet", "1 "30. 02", ,, g","1","mL ,, ,"", ,, r 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2-A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "108-95- 
2","Phenol","N","34","<","U","ug/Kg","34","ug/Kg","34","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blank" 

, "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "30.02", "g","1","mL", ,, ","1 ,, , ,,,, , , " , , , " , 

"MB", ""."Solid", "Normal", "","09/23/201 5 13: 18", "09/23/201 5 15:44","TestAmerica Savannah", "MB 680- 
402466/2 -A", "402475", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D", "3546", "129-00- 
0","Pyrene","N","27","<","U","ug/Kg","27","ug/Kg","27","ug/Kg","330","ug/Kg","Yes","TRG","Method_Blank" 
mm mm mm m— |— ii n jp|j^jgj n "Wet" "1" ,,H "30 02" "g" m< | m "pnL" ,,,, "'j" ,,,, ,,M mm 

"MB", ""."Water", "Normal", '"","09/24/201 5 1 3: 16", "09/29/201 5 16:38",”TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "92-52- 

4" "t t'. 

Biphenyl", "N", "0.58", "<","U","ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank",""," 
"T", "initial", "Wet", "1 ", "","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","95-95- 
4", "2,4,5- 

Trichlorophenol", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

IIM MM IIM II-pi M jp j^jgj" •• HH "'jQQQ 11 H^jll MppJ^II IIM II ^ II III! MII 1111 

"MB", "’"."Water", "Normal", "09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38",”TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","88-06- 
2", "2 ,4, 6- 

Trichlorophenol","N", "0.85", "ug/L", "0.85", "ug/L”, "0.85", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 

pj^ll III! III! MM ll-pil "jpliljgj" "W e t" M '| M WM "1000" "mL" "'J M n pp|_ n MM H '| H HH MII mi 

"MB", '"".'"Water", "Normal", "'","09/24/201 5 13:16", "09/29/2015 ’l6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "120-83- 
2" "2 4- 

Dichlorophenol","N","1.1","<","U", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

llll IIM llll ll-pil II j p| jj-jg j" Hyyg^M H<j II IIM "'jQQQ 11 " 'j M Hll If ^ If MM MM MM 

"MB", "’"."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C","1 05-67- 
9", "2, 4- 

Dimethylphenol", "N”, "4. 0","<","U", "ug/L", "4.0", "ug/L", "4.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mm mm mi M-pii n jp jtjgj" "Wet" M MM "iOOO" "mL" "i" n mL n HH ,, *j n ,,M ,,M ,,n 

"MB", "’"."Water", "Normal",""’, "09/24/201 5 1 3: 1 6’","09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "Sloe- 
s'', "2 ,4- 

Dinitrophenol","N","10","<","U", "ug/L", "10", "ug/L", "10", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","","" 
mm M"pn n jp n W6t" "I" MM M i000 M "mL" "1" n mL" "" "1" "" "" "" 

"MB", ""."Water", "Normal",’"", ”09/24/20 15 13: 16", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
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680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3520C","121-14- 
2" "2 4- 

Dinitrotoluene","N","1.2","<","U","ug/L","1.2","ug/L","1.2","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","" 

mi mi ii-pn "jpjijgi" "Wot" "I" MM M 1000 n "mL" M< j M "fflL 11 MM ,, '| H ,,M ,,h ,,m 

"MB"’,"", 'Water", "Normal",’"",’"", "","09/24/2015 13:l’6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "606-20- 
2","2,6- 

Dinitrotoluene", "N", "1.1 "U", "ug/L", "1. 1 ", "ug/L", "1 .1","ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank",”" 

mi mm ii-pn "jp| "\j\jet" ,, '] n MM M 1000 M M mL" ,, ^ M n fnL n ,,,, M '| M ,,M mh mm 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015 13:16", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-58- 

7 "," 2 - 

Chioronaphthalene","N","0. 80", "<","U", "ug/L", "0.80", "ug/L", "0.80", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", ”TRG","Method_ 
Blsrik” ,,H ,,n ,,M "Y" "jniti a |" n \/\/6t M "1 n MM "lOOO" M mL M ,,< | M M rnL M 1,11 M mh mm ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 l’6:’38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",”3520C", "95-57- 
8", "2- 

Chlorophenol","N", "0.87", "<","U", "ug/L", "0.87", "ug/L", "0.87", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 

M IIM IIM IIM IITM "jpljtldl" "WSt" " 'J M ,,M M 'j 000” "mL" "1 " "mL" MM ,, '] M "" "" 1,11 

"MB" ’""’"Water", "Normal"’, "’","09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-57- 
6", "2- 

Methylnaphthalene","N", "0.78", "<","U", "ug/L", "0.78", "ug/L", "0.78”, "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "j", "initial", "Wet", "1 ", "","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "95-48- 
7", "2- 

Methylphenol","N", "0.89", "<","U", "ug/L", "0.89", "ug/L", "0.89", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 
"T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL”,"1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "88-74- 

4" "2- 

Nitroaniline", "N","1. 3", "ug/L", "1.3", "ug/L", "1.3", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"","T", "initial", "Wet", "1","", "1000", "mL","1","mL","","1", 

"MB", ""."Water", 1 "Normal",’ "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", ”403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "88-75- 
5", "2- 

Nitrophenol","N", "0.76", "<","U", "ug/L", "0.76", "ug/L", "0.76", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

MM MM MM M“pM ' ’ j |^| j Yj 3 1 ” "W©!" ** ^ ** ,,H "iOOO' 1 "mL" ,, '| H n fp|_ M MM " < j" MM ,,M MM 

"MB", "’"."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "15831- 
10-4", "3 & 4 

Methylphenol","N","1. 3", "<","U", "ug/L", "1.3", "ug/L", "1.3", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 

MM MM M“pM „ j n j t j g | » "yygl" ••'jW MM "'j QQQ M "t" " m L" ,,M ,, '| M ,,H MM ,,H 

"MB","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13: 16", "09/29/20 15 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","91-94- 
1","3,3'- 

Dichlorobenzidine","N","30","<","U","ug/L","30","ug/L","30","ug/L","60","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank" 
mm mm mm m*j“m n jp|jtjgj n "Wst” m *| ■* ,,M M *| 000 M M 1 M "mL” ,,H "i H MH "" ,,M 

"MB", ""."Water", "Normal", ,’"","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "99-09- 
2","3- 

Nitroaniline","N", "5.0", "<","U", "ug/L", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG",”Method_Blank", 
mm M~pM n jp|jtjgj M »yy e t" "t" 1,11 "^jOGO 11 M mL M "1" M mL H MM M '| M ,,M "" 1,11 

"MB", ’""."Water", "Normal", "",’"09/24/201 5 l’3:W'’"o’9/29/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "534-52- 


1799238 


ED 000552A 00005123-00029 



1","4,6-Dinitro-2- 

methylphenol","N","10","<","U","ug/L","10","ug/L","10","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","" 
mi n-pii m j p| j t j 3 j ” n VV 0 t M "I" MM n 1000 M n mL M "'"I 11 " m L" ,,M M ^ M mh mm ,,h 

:M’B ,, ," , '; , water , \ ,, Normal , \’ ,,,, ; ,, \ ,, '\ "09/24/2C)15 13:l’6","09/2’9/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 01-55- 
3","4-Bromophenyl phenyl 

ether", "N", "0.77", "<","U","ug/L","0. 77", "ug/L", "0.77", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

H-pii "jpj j|jgj M n y\/ 0 { H H< j n ,,m ooo" "mL" ,, '| H "rnL 11 ,,H M '| M ,,m ,,h ,,n 

"MB","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 l’3:16",’"o’9/29/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "59-50- 
7","4-Chloro-3- 

methylphenol","N","1 .0",”<","U", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "1 .0", "ug/L”, "1 0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
mi mi H-pn "jp j|jgj n "Wet" n l H ,,M M ”]000" "mL" " 1 " "mL" "" u i 11 "" "" "" 

"Mb\ "", "W ater", "Normal", nn ', "09/24/201 5 13:16","o’9/29/2015 16:38",”TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 06-47- 
8 ", "4- 

Chloroaniline","N", "2.2", "<","U", "ug/L", "2.2", "ug/L", "2.2", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
mi nn n-pn n jpj^jgj n "Wst" ,, i n 1,11 n i000 M "mL" ^i 11 "mL" "" "i" "" "" "" 

"MBV ,n , "Water", "Normal", ""',"".""."09/24/201 5 13:16","o’9/29/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","7005- 
72-3","4-Chlorophenyl phenyl 

ether", "N", "0.84", "<","U", "ug/L", "0.84", "ug/L", "0.84", "ug/L", ”10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

„MB", "" "water", "Normal", "09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 00-01 - 
6 ", "4- 

Nitroaniline","N", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L","50", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", ”403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 00-02- 
7", "4- 

Nitrophenol","N","1. 9", "ug/L", "1.9", "ug/L", "1.9", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","","" 
,"","T", "initial", "Wet", "1","", "1000", "mL","1","mL","" I "1" I "","","" 

"MB",'"', "Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "83-32- 
9", "Acenaphthene","N", "0.76", "<","U", "ug/L", "0.76", ”ug/L", "0.76", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

„MB", "" "water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "208-96- 
8", "Acenaphthylene", "N", "0.85", "<","U", "ug/L", "0.85", "ug/L", "0.85", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method 
g! ar) k" ,,h ,,m ,,n "j" Hj n iti a |n h-|h M 1000 M "mL" M i M M mL n MM n ^ H MM MM 1,11 
"MB", "".'"Water", "Normal", ""'"09/24/201 5 13:1 6","09/29/201 5 'l 6:38", "TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "98-86- 
2", "Acetophenone", "N", "0.57", "<","U", "ug/L", "0.57", "ug/L", "0.57", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_ 
gi an k» ,,m ,,m ,,m n j n "jpitiai” l, \f\/Q\ u m< j m nn M/ j 000" "mL” "'I 11 n mL n ,,H H - j H mh ,,m ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 16 :’38", "TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","120-12- 
7", "Anthracene", "N", "0.69", "<","U", "ug/L", "0.69", "ug/L", "0.69", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Bla 
pI^ii nn mi mi n-pn M jpj|jgj M "W 0 f "'j'* > ,n ,, '|000 M M mL" "i M n mL" ,,M H *| H mh ,,m ,,m 

"MB", '"".'"Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:16", "09/29/201 5 ’l6:38",' "TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3520C","1912- 
24- 

9","Atrazine","N","1 .2","<","U”,"ug/L","1 .2", "ug/L", "1 .2","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","" 
mm H"pii "jp "yygf ,, 'j H ,,m qoo h "mL" " 1 " M mL M ,,M M< |" MM 1111 1,11 

"MB", ""."Water", "Normal",’"", "09/24/20 15 13:16", "09/29/201 5 16:38", "TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 00-52- 
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7","Benzaldehyde","N","1 . 1 "U", "ug/L", "1. 1 ", "ug/L", "1 ,1","ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 

I^H mi MM mi ii“pn "Wet" n ^ M ,n< 000" "mL M ,, '| M n rTiL n ,,n ,, '| M ,,,, ,,M ,,,, 

,, MBV , V , Water ,, , ,, No’rmar , , ,:,, , ,,,, ’ ) ,,,, ’ I ' "09/24/201 5 13:1 6",' "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "56-55- 
3", "Benzo[a]anthracene u ,"N","0. 55", "<","U", "ug/L", "0.55", "ug/L", "0.55", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Met 
hod_Blank", "initial", "Wet", 000", "mL", ,, 1","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "50-32- 
8", "Benzo[a]pyrene","N", "0.71 ","<","U", "ug/L", "0.71", "ug/L", ”0.71", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method 
glgni^M mm mm mm M-pii n jpj^jgj M "Wst" M ”j " ,,M n i 000” "mL/* M< | M "mL” MH H '| M MM mm mm 

“mb","", "W ater", "Normal",’"", "", "","09/24/201 5 13:1 6", "69/29/261 5 'l6:3’8","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "205-99- 
2","Benzo[b]fluoranthene","N","2.6","<","U","ug/L","2.6","ug/L","2.6","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Metho 
d_Blank", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL", , "’, ,, 1 

"MB", ""."Water" '"Normal", "","09/2 4/201 5 13:1 6"’, "09/29/2015 l’6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D",''3520C","191-24- 
2", "Benzo[g,h,i]perylene","N", "0.87", "ug/L", "0.87", "ug/L", "0.87", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Met 
hod_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"MB","", "Water", "Normal", "","09/24/2015 13: 16", ”09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "207-08- 
9","Benzo[k]fluoranthene","N","1 .2","<","U","ug/L' , ,"1.2","ug/L ,, ,"1 .2","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Metho 
d_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1", ,, mL ,, ,"","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "108-60- 
1","bis (2-chloroisopropyl) 

ether", "N", "0.78", "<","U", "ug/L", ”0.78", "ug/L", "0.78", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1", , " , , ,, "," ,, 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 1 1-91- 
1","Bis(2- 

chloroethoxy)methane","N", "0.94", "<","U", "ug/L", "0.94", "ug/L", "0.94", "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Meth 
od_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38",”TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", ”403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 11-44- 
4","Bis(2- 

chloroethyl)ether","N","1.1","<","U", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1”, "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank 
"T", "initial", "Wet", ”1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"Mb u , "" "water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 17-81- 
7","Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate","N","1 .6", "<","U", "ug/L", "1 .6", "ug/L", "1 .6", "ug/L", "1 0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

M-pn M jp j^jg j M M \/\/0^ M "'j m mm m ^000 m M mL" "1" ''mL” ,,H ,, '| u 1,11 ,,M ,,n 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "85-68- 
7", "Butyl benzyl 

phthalate","N","1 .2", "<","U", "ug/L", "1 .2", "ug/L", "1 .2", "ug/L", "1 0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 
n-j-M •* j n itis I” "Wet" ,, '| H MM M i000 M M mL M ** ^ M M fnl_ M ,,M n< | n ,,M i,n nn 

"MB", ""."Water", "Normal", "","","","09/24/2015’l3:16", "09/29/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D”,"3520C", "105-60- 
2", "Caprolactam", "N", "0.79", "<","U", "ug/L", "0.79", "ug/L", "0.79", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_BI 

gn^n mi mi nn n“pM t, \|\fQ\ ,, ,, '| M ,,n M< |000 M n pp|_ n M 'j M "mL 11 "" ,, '| M ,,n ,in ,,n 

"MB'V ,, V , WaterV'Normal","", "09/24/201 5 13: 16", "09/29/201 5 l’6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "86-74- 
8", "Carbazole","N", "0.71", "<","U", "ug/L", "0.71", "ug/L", "0.71", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blan 

|^H MM l!M III! Il-pi! n jp|j^jgj M U \/\/Q\ U H-|M III! '^QQQ 1 * "fflL” "<jlf llpp|^H ,,H •• *j II MM MM MM 

"MB", ""."Water", "Normal", '"',"09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 16:38",''TestAmerica Savannah", "MB 
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680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", ”8270D","3520C", ”21 8-01- 
9","Chrysene","N","0.5r,"<","U","ug/L","0.51","ug/L","0.51","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank 
ii mi mi mi M-pM n jp| "yygi" n< j n ,,m ,, '|000" "mL" m ^ m n fp|_ n ,,,, ,, '| m ,,,, ,,,, ,,m 

"MB",’"" ’"Water", "Normal"’,"", "09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38”,"TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "53-70- 
3","Dibenz(a,h)anthracene","N","1 .0","<","U","ug/L","1 .0 ,, ,"ug/L","1 .0","ug/L","1 0","ug/L","Yes","TRG","Meth 
od_Blank",' T",' "initial",' "Wet",' "1 ","","1 000",’ "mL","1","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/20 15 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "132-64- 
9","Dibenzofuran","N","0.79","<","U","ug/L","0.79","ug/L","0.79","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_BI 
ank", "T", "initial", "WBr,"1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:16","09/29/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "84-66- 
2", "Diethyl 

phthalate","N", "0.88", "<","U","ug/L", "0.88", "ug/L","0. 88", "ug/L”, "10","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 

MM IIM IITM "jnltidi" "WSt" " i M ,,H " 'j 000" "ml 11 "1" " m l_» "" ** -| ** "" MM IIM 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3: W", "09/29/2015 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 31 -II- 
S'’, "Dimethyl 

phthalate","N", "0.99", "<","U", "ug/L", "0.99", "ug/L", "0.99", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", "" "water", "Normal", "","09/24/2015 13: 16", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "84-74- 
2","Di-n-butyl 

phthalate","N", "0.83", "<","U", "ug/L", "0.83", "ug/L", "0.83", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","", "I","","","" 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C","1 17-84- 
0","Di-n-octyl 

phthalate","N","1 .4", "<","U", "ug/L", "1 .4", "ug/L", "1 .4", "ug/L", "1 0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)”, "8270D","3520C", "206-44- 
0", "Fluoranthene", "N", "0.74", "ug/L", "0.74", "ug/L", "0.74", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL" I "" I "1 

"MB", "" "water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "86-73- 
7", "Fluorene","N", "0.96", "<","U", "ug/L", "0.96", "ug/L", "0.96", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank" 

MM MM MM M-pM M *| M ,,H m 'f 000" "rnL" n ”] M " m L M MH n< J " MM MH H " 

"MB", ""’."Water", "Normal", ’"","09/24/2015 13:16",' '’09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","1 18-74- 
1","Hexachlorobenzene","N", "0.79", "<","U", "ug/L", "0.79", "ug/L", "0.79", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Met 
hod_Blank", "","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1", 

"MB", "" "water", "Normal", "","09/24/201 5 1 3:1 6", "09/29/201 5 1 6:38”,"TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", ”8270D","3520C", "87-68- 
3", "Hexachlorobutadiene","N", "0.62", "<","U", "ug/L", "0.62", "ug/L", ”0.62", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "M 
ethod_Blank", "","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "77-47- 
4","Hexachlorocyclopentadiene","N","2.5","<","U","ug/L","2.5","ug/L","2.5","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG"," 
Method_Blank", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1 ","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015 13: 16", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "67-72- 
1","Hexachloroethane","N","0. 76", "<","U", "ug/L", "0.76", "ug/L", "0.76", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Meth 
od_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."water", "Normal", "","09/24/2015 13: 16", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
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680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "193-39- 
5","lndeno[1 ,2,3- 

cd]pyrene","N","1 .0","<","U","ug/L","1.0","ug/L","1.0", , 'ug/L","10","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
ii H-pi! "j n m a |« "Wet" ,, '| H nn "1 000" "mL” M< | n n rnL M 1,11 ,, '| n hm ,,h ,,,, 

"MB'V"', "Water", "Normal", "","09/24/201 5 i 3: 1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "78-59- 
1","lsophorone","N","0.90","<","U","ug/L","0.90","ug/L","0.90","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_Bla 

p|^ll HM mi III! Il-pil ”*j” Hll II >J QQQII ,, '| H ,,M 11 'J H ,,H nH "II 

"MB", '"".'"Water", "Normal", "'","09/24/201 5 13:16", "09/29/2015 ’l6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)", "8270D","3520C", "Olio- 
s'', "Naphthalene", "N", "0.70", "<","U","ug/L", "0.70", "ug/L", "0.70", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", "","","","T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL ,, ,"1 ,, ,"mL ,, , ,,,, , ,, 1 ,, , , " , , ,, ", , " , 

"MB",'"', "Water", "Normal", "","09/24/2015 13:1 6", "09/29/20 15 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "98-95- 
3", "Nitrobenzene", "N", "0.73", "<","U","ug/L","0. 73", "ug/L","0. 73", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", "" "water", "Normal", "","09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C","621-64- 
7","N-Nitrosodi-n- 

propylamine","N", "0.72", "<","U", "ug/L", "0.72", "ug/L", "0.72”, "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG",”Method_Blank" 
"T", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C H , "86-30- 
6","N- 

Nitrosodiphenylamine","N", "0.92", "<","U", "ug/L", "0.92", "ug/L", ”0.92", "ug/L”, ”10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Meth 
od_Blank", "T", "initial", "Wet", "1 "1 000", "mL","1 ,, ,"mL","", ,, 1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "87-86- 
5", "Pentachlorophenol","N", "2.0", "<","U”, "ug/L", "2.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1 ","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 13:1 6", "09/29/201 5 1 6:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C”, "85-01- 
8", "Phenanthrene","N", "0.77", "<","U", "ug/L", "0.77", "ug/L", "0.77", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", "" "water", "Normal", "","09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "108-95- 
2", "Phenol", "N", "0.83", "<","U", "ug/L", "0.83", "ug/L", "0.83", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","1","mL","","1 

"MB", "" "water", "Normal", "","09/24/2015 13:1 6", "09/29/201 5 16:38","TestAmerica Savannah", "MB 
680-402655/2-A", "403406", "8270D Semivolatile Organic Compounds (GC/MS)","8270D","3520C", "129-00- 
0", "Pyrene", "N", "0.63", "<","U", "ug/L", "0.63", "ug/L", "0.63", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
h hm mi H-pii n jp "Wet" 11 “| M ,,M 000 M "mL" ,, '| h n p^i_ H 1,11 n ^ H ,,m ,,m ,,m 
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